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मतः केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम अधिनियम , 1934 का पारा 4 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है, 
मर्षांत : 
कस्सियम का नियम, 1987 

अध्याय 1 

प्रारंभिक 
1 ( 1 ) संक्षिप्त माम और प्रारम्भ - वन नियमों का संक्षिन नाम 

कैल्सियम काय नियम , 1987 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीन को प्रवृत्त होंगे । 


जयोग मंत्रालय 
( मायोगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1987 

मधिसूचना 
सा . का . नि . 105( म ) : फेल्सियम मासि नियम , 1985 का 
प्रारूप , पैट्रोलियम पधिनियम , 1934 ( 1934 का 30 ) की धारा 29 
की उपधारा ( 2 ) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उपयोग और कंपनी 
कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं . सा , का . 
नि . 404 ( अ ) सारीब 4 अप्रैल, 1985 के मधीन, भारत के राजपत्र , 
प्रसाधारण , भाग 2, बेड 3, उपखंड ( ii ) सारीब 7 मई, 1985 में 
प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से मिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना थी , उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पहले माक्षेप और सुझाव 
मांगे गए थे । 
- और उक्त रामपा की प्रतियां 11 जुलाई, 1985 को जनता को 
उपलब्ध करा दी गई पी ; 

और केन्द्रीय सरकारने इरत प्रस्थापनावों के संबंध में प्राप्त पापों और 
सुमार्यों पर विचार कर लिया है । 
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2. परिभाषाएं - --- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ में सम्पया 
अपेक्षित न हो, - -- 
( क ) " अधिनियम " से पट्रोलियम अधिनियम , 1934 ( 1934 का 

30 ) अभिप्रेत है ; 
( ब ) "कार" से फैस्सियम कार्वा अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ मुख्य नियतक " मे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है । 
( घ ) “ पत्तम रक्षक " के अंतर्गत मारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 

( 1908 का 15 ) की धारा के पधीन पत्तन मरजक के रूप 


(1 ) 
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में नियुक्त अधिकारी या भ्यक्तियों के निकाय के प्राधिकार के 

पधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है; 
( 8 ) "विस्फोटक नियंत्रक " के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , 

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और उप विस्फोटक नियंत्रक है ; 
( 1 ) "जिला प्राधिकारी " से पभिप्रेत है : 
( क ) किसी ऐसे मगर में जहां पुलिस पायुक्त है, पुलिस 

मायुक्त या पुलिस उप मायुक्त ; और . 
( ब ) किसी मम्म स्थान में , जिला मजिस्ट्रेट ; 
( छ ) “जिला मजिस्ट्रेट " के अन्तर्गत अपर जिला 

मजिस्ट्रेट है और इसके अन्तर्गत पंजाब और 
हरियाणा राज्यों में और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र 
के कारीकल, माहे और यनम क्षेत्रों में उपखण्ड 

मजिस्ट्रेट भी है ; 
. ( ज ) “प्ररूप " से ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है जो दूसरी 

अनुसूची में दिया गया है । 
( म ) “निरीक्षक " से अधिनियम की धारा 13 की 

उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा . 

प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है । 
( म ) "विहित पात्र " से ऐसा पात्र अभिप्रेत है : -- . 
( 1 ) जो इस्पात या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित . 

किसी अन्य पदार्थ से बना है, किन्तु उसके 
सम्मिश्रण में कोई तांबा नहीं है । 
जो सभी समयों पर इस प्रकार बंद रखा 
जाता है कि उसमें वाय प्रवेश न कर सके , 
सिवाय तब जंब उसकी अंतर्वस्तुएं उसके 
भीतर रखी जाती है या उसमें से निकाली 

जाती है ; और 
( 3 ) उस पर एक स्टाम्पित, समुदभूत, पेन्ट की 

हुई या मुद्रित चेतावनी हो ...जिसमें 
" कल्शियम कार्बाइड खतरनाक , यदि 
शुष्क रूप में न रखा जाये " शब्द और 
निम्नलिखित ताबनी सहजदृश्य तिपि में 

में प्रगित की जायेगी 
" इस पैकेज की अंतर्वस्तु , यदि नमी के संपर्क 
में लाई जाये तो , प्रति ज्वलनशील गैस निकल 
सकती है : 
परन्तु मायातित कार्बाइड के प्राधानों के लिये चेतावनी 

सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार होगी । 
( ट ) “नमूना अधिकारी" से अधिनियम की धारा 14 
. की उपधारा ( 1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 

प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है । 


परन्त मज्य नियंत्रक , विहित पाखों से भिम किसी पात्र 
के लिये पनशा तभी पे सकेगा जब उसका यह समाधाम हो 
जाता है कि ऐसे पात्र का प्रयोग किसी असम्यक परिसंकट 
में डाले बिना किया जा सकता है । 

4. कार्बाइड के परिदान और प्रेषण के संबंध में 
निबंधन -- - कोई भी व्यक्ति , भंडारकरण अनुशाप्ति के धारक 
या उसके प्राधिकृत प्रभिकर्ता या पत्तन प्राधिकारी या रेल 
प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति को , काबहिड का परिवान 
या प्रेषण नहीं करेगा : 

परन्तु इस नियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को 
कार्वाईड की ऐसी मात्राओं में परिदान या प्रेषण को लाग 
नहीं होगी जो नियम 26 द्वारा , बिना किसी अनुशाप्ति के , 
भंडारकरण के लिये मनुज्ञात है । 

5. जल से संपर्क के विरुद्ध पूर्वावधानियां - -कार्बाईड 
के जल से संपर्क में पाने को रोकने के लिये और जहा . 
ऐसा संपर्क हो जाता है वहाँ गैस के ज्वलन को रोकने के 
लिये प्रत्येक युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरती जायेगी । 

6. यदि कार्याइड पात्र हो जाता है तो उसका व्ययन - - 
यदि कोई कार्बाईड माई हो जाता है और पान गर्म हो 
जाता है तो उसे गहरे जल में डुबो कर नष्ट कर दिया 
जायेगा । यदि गहरा जल उपलब्ध नहीं है तो मात्र कार्यास 
किसी सुन्सान स्थान में बिखेर दिया जायेगा और अब तक 
ऐसी सामग्री में से सभी गैस नहीं निकल जाती है तब तक 
किसी अग्नि या कृत्रिम प्रकाश या ऐसी वस्तु को जो 
एसीटीलीन को ज्वलित कर सकती है, उसके समीप माने 
से रोकने के लिये सभी पूर्वावधानियां बरती जायेंगी । 
टिप्पण - यह तथ्य कि कार्बाइड पार्द्र हो गया है, 
इम के बाहरी रूप और संभवतया एक अवचिकर गंध . 
बारा जिसमें से गैस निकलती हुई वशित हो , उपदशित 
किया जायेगा । 

7. बालक और मस्त व्यक्ति कोई भी व्यक्ति- -- 
( 1 ) 18 वर्ष से कम प्राय के किसी बालक को ; या 
( 2 ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मत्तता की हालत में है, - - 
( क ) कार्बाइड के लादने- उतारने या परिवहन के 

प्रयोजन के लिये , या 
( ख ) इन नियमों के अधीन अनुशप्त किसी परिसर में 

प्रवेश करने के लिये , 
नियोजित नहीं करेगा या अनुशात नहीं करेगा । 

8. धुम्रपान , अग्नि और प्रकाश का प्रतिषेध - कोई भी 
व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा और कोई प्रग्नि , कृत्रिम प्रकाश 
या वस्त, जो एसीटिलीन को ज्वलित कर सकती है, -- 
( क ) किसी भी समय ऐस स्थान के भीतर या उसके 

समीप , जहाँ कार्याइड का भंडारकरण किया 


अध्याय 2 

साधारण उपबन्ध 
3. कार्बाइड का विहित पात्रों में पैक किया जाना - - 
कार्बाइड का प्रायात, परिवहन या भंडारकरण तभी किया 
जायेगा जब वह विहित पारों में पैक किया गया है : 


[ भाग II -- 


(i) ] 
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( ख ) कार्याईड का परिवहन करने वाले या जलयान 
के समीप , अनुशात नहीं की जायेगी । 

अध्याय 3 
कार्बाइड का पायात 

भाग - - 1 - साधारण 
9 . कार्बाइड के प्रायात के लिये मनशप्ति - - ऐसा 
कार्बाइउ जो ऐसे कार्बाइड से भिन्न है, जो नियम 26 के 
अधीन किसी अनुशाप्ति के बिना कब्जे में रखा जा सकता है, 
इन नियमों के अधीन दी गई अनुशाप्ति के अधीन ही 
मायात किया जायेगा , अन्यथा नहीं । 


कलक्टर द्वारा या पत्तन संरक्षक द्वारा या निरीक्षण या 
नमूना अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तब , अपने 
नियंत्रण के और उसके क्लक के सभी कार्बाइड को ऐसे 
अधिकारी को दिखाएगा और ऐसे कार्बाइड का निरीक्षण 
करने के लिये ऐसे अधिकारी को समर्थ बनाने के लिये 
प्रत्येक युक्तियुक्त प्रसुविधा देगा जिससे कि यह अभिनिश्चित 
किया जा सके कि क्या इन नियमों के उपबन्धों का सम्यक 
रूप से अनुपालन किया गया है या नहीं और यदि ऐसा 
अधिकारी ऐसी बांछा करे तो उसे निःशुल्क नमने लेने के 
लिये प्रत्येक युक्तियुक्त प्रसुविधा देगा । 


14. कार्बाइड का उतारा जाना - ( 1 ) कार्बाइड केवल 
सीमाशुल्क कलक्टर की अनुशा से और ऐसे स्थान या स्थानों 
पर उतारा जाएगा जो पत्तन संरक्षक निर्दिष्ट करे । 

( 2) कार्बाइड सूर्योदय और सूर्यास्त्र के बीच ही उतारा 
जाएगा । 


15. उतारे जाने के पश्चात हटाया जाना - किसी जल 
यान से उतारे गए सभी कार्बाइड को अनावश्यक विलंब के 
बिना , किसी अनु शप्त परिसर में भेजा जाएगा और यदि उसका 
जलमार्ग द्वारा प्रवहण किया जाता है तो उसका किसी ऐसे 
खुले बार्ज में से प्रवहण किया जाएगा जिसके बारे में पस्तन 
संरक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्वाह 
के प्रवहण के लिए उपयुक्त है । 


16. पत्तन पर भंडारकरण - - ( 1 ) नियम 15 में किसी 
बात के होते हुए भी , कार्बाइड का , यदि उसे पत्तम से 
तुरन्त हटाया नहीं जा सकता है तो , ऐसे पृथक गोदाम में जो 
प्राय भवनों से दर हो , भंडार किया जा सकेगा । 


भाग - - 2 

समप्र मार्ग द्वारा प्रायात 
10. पायात का पत्तन : - काडि का निम्नलिखित 
पत्तनों पर ही पायात किया जायेगा अन्यथा नहीं , प्रति: -- 
मुम्बई 

कांडला 
कलकत्ता 

मद्रास 
कोचीन 

मंगलौर 
तूतीकोरिन 

पोर्ट ब्लेयर 

विशाखापत्तनम । 
11. पत्तन में मास्टर या अभिकर्ता का कर्तव्यः - - ( 1 ) 
ऐसे प्रत्येक जलयान का , जो किसी पत्तन में पाता है और 
कार्बाइड का वहन करता है, मास्टर या उसके स्वामी का 
अभिकर्ता, पत्तन में प्रवेश करने पर और किसी म्योरा 
के उतारने से पहले , सीमाशुल्क कलक्टर को और साथ ही 
पसन संरक्षक को , उसके द्वारा वहन किये जाने वाले कार्बाइंड 
की मात्रा और उसके वर्णन की घोषणा लिखित रूप में 
करेगा । 

( 2 ) मास्टर, जलयान में ऐसे स्थान पर लंगर डालेगा 
जो पत्सन संरक्षक निर्दिष्ट करे और जब कोई कार्बाइड उसके 
फलक पर रहता है तब मास्टर, समुद्र की ओर अग्रसर 
होने के प्रयोजन के सिवाय , पत्तन संरक्षक की लिखित अनुशा 
के बिना अलयान को नहीं हटायेगा । 

( 3 ) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पत्तन में कार्वाहक 
साने वाले प्रत्येक जलयान का पेटा , पत्तन में जलयान के 
प्रवेश के समय से पलक पर से सभी कार्बाइड के उतारे 
जाने तक या पत्तन से जलयान के जाने सक , दक्षतापूर्वक 
संवातित किया जाये । 

12. बुटियुक्त पान - - सीमाशुल्क कलक्टर यह अपेक्षा 
कर सकेगा कि कोई ऐसा पान जिसमें कार्याइड है जो 
नियम 3 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है या जो 
वटिय क्त है, परेषिती को कोई प्रतिकर दिये बिना , पत्तन 
संरक्षक के निदेश के मधीन गहरे जल में डुबो दिया जाये । 

13. निरीक्षण अधिकारी को दी जाने वाली प्रसुविधाएं --- 
पत्तन में किसी ऐसे जलयान का , जिसके पलक पर कार्बाइड 
है . मास्टर या उसके स्वामी का मभिकर्ता, जब सीमाशुल्क 


भाग 3 


भूमि मार्ग द्वारा पायात 
17. भूमि मार्ग द्वारा पायात--- कोई भी व्यक्ति प्रत्येक 
मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तों 
और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो वह मुख्य नियंत्रक 
से परामर्श करके अधिरोपित करे, भूमि मार्ग द्वारा कार्याइस 
फा पायात , अन्यथा नहीं । 


भाग 4 


वायु मार्ग द्वारा भायात 


18. वायुमार्ग द्वारा पायात - - कोई भी व्यक्ति प्रत्येक 
मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शतों 
और निबंधनों के अधीन रहते हुए और एसी फीस का संदाय 
किए जाने पर जो वह अधिरोपित करे, और एसी मात्रा में 

और रीति से जो सिविल विमानन के महानिदेशक द्वारा मनु , 
बात की जाए , वायुमार्ग द्वारा कार का प्रयास करेगा, 
अन्यथा नहीं । 
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( 3 ) कोई भी खुली लम्प या प्राय कृत्रिम प्रकाश जो 
ज्वलनशील गैस को ज्वलित कर सकता है काइड अंतषिष्ट 
करने वाले वान में नहीं ले जाया जाएगा ; और 

( 4 ) थान अच्छी तरह से संभावित किया जाएगा और 
जहां तक संभव हो सके जलरोधी होगा । 


अध्याय 4 

कार्याइट का परिवहन 
19. पांच किलोग्राम से अनधिक मात्रा में परिवहन - - 
पांच किलोग्राम से अनधिक किसी भी मात्रा में परिवहन किया 
जाने वाला कार्याइड विहित पात्रों में पैक किया जाएगा और 
प्रत्येक पात्र में एक किलोग्राम से अधिक कार्वाहर नहीं होगा । 

20. पाच किलोग्राम से अधिक मात्रा में परिवहन ---- 
पांच किलोग्राम से अधिक मात्रा में कार्याइएका निम्नलिखित 
शों के अधीन ही परिवहन किया जाएगा , अन्यथा नहीं , 
पर्याप्त : --- 
( क ) कादिर का निहित पात्रो मे वहन किया जाएगा 

किसी भी पान में 100 किलोग्राम कार्वाहउ से 

अधिक अंसविष्ट करने की क्षमता नहीं होगी ; और 
( ब ) कार्वाड को अभियान के दौरान किसी भी समय 

ऐसे भवन से भिन्न किसी भवन में मंडार नहीं 
किया जाएगा जो इस नियमों के मधीन काट 

के भंडारकरण के लिए अनुशप्त है : 
परन्तु मुख्य नियंत्रक , 100 किलोग्राम से अधिक कार्याधड 
को अंतर्विष्ट करने की क्षमता वाले ऐसे पात्रों में 
काहिर का परिवहन मनुशात कर सकेगा जो उसके द्वारा 
इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टतया मन मोदित किए जाए 

और यह ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो यह इसे निमित्त 
विहित करे : 

परन्तु यह और कि इस प्रकार परिवहन किया गया कार्या 
इस किसी एसीटिसीम जनरेटर में सीधे चार्ज किए जाने के 
सिए पाशयित है न कि किसी अन्य पान में पुन : किंग के 
लिए । 

21 . रेल या सड़क मार्ग द्वारा परिवहन -- -- - ( 1 ) 
कार्वाड का जब वह परिवहन के लिए रेल प्रशासम या 
किसी सड़क परिवहन मभिकरण की ममिरक्षा में है तब , 
किसी माय सामग्री के साथ किसी माल-गाड में भंडारकरण 
नहीं किया जाएगा किन्तु वह जलसह शीटों के नीचे खुले 
में रखा जाएगा और उसे इस प्रकार रखा जाएगा कि किसी 
ऐसे पात्र को जिसमें बह अंतषिष्ट है, माद होने से रोका जा 
सके । 

( 2 ) जहां कार्याइड का रेल द्वारा प्रवहण किया जाता 
है , वही वह ऐसे सभी विनियमों के अधीन होगा जो रेल प्रशा 
सन द्वारा साधारणतया या विनिर्दिष्टतया इस निमित्त समय 
समय पर विहित किए जाएं । 

22. सवारी गाड़ी द्वारा परिवहम - - - जहाँ कार्बाइड का 
सवारी गाड़ी द्वारा परिवहम किया जाता है वहां -- - 

( 1 ) किसी एक गाड़ी द्वारा वहन की जाने वाली मात्रा 
250 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी ; 

( 2 ) काइड का गाड़ी के अंक यान में वहन किया 
जाएगा ; 


23. जल मार्ग द्वारा परिवहन : - जहां कार्बाइड का 
जल मार्ग द्वारा प्रवहण किया जाता है वहां पह, वाणिज्य 
पोत खतरनाक माल वह नियम , 1978 में अंतर्विष्ट विनियमों 
के अनुसार पंक किया जाएगा और उसका भंडार किया जाएगा । 

24. वाय मार्ग द्वारा परिवहन - - - - कार्बाइड का ऐसी 
मात्रा में और ऐसी रीति से वायु मार्ग द्वारा परिवहन 
किया जा सकेगा जो सिविल विमानन के महानिदेशक 1 
प्रमुशात की जाए । 

अध्याय 5 

कार्बाइड का भंडारकरण 
25. कार्बाइड का वाणिज्यिक रूप से राख होना - - 
कोई भी कार्बाइड किसी अनुज्ञप्ति सहित या उसके 
बिना किसी स्थान पर नहीं रखा जाएगा अब तक कि 
वह " वाणिज्यिक रूप से शुद्ध " नहीं है अर्यात् जब तक कि 
उसमें ऐसे अपद्रव्य नहीं हैं जिसके कारण गैस मकेले ही या 
वायु के अधिमिश्रण से स्वत : ज्वलित हो सकती है और इस 
प्रकार तयार गंस कैल्सियम कार्बाइड , तकनीकी भा . मा . : 
1040 के लिए विनिर्देश में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप 
होगी । 
• 26. मंडारकरण के लिए मनुज्ञप्ति - -- कोई भी व्यक्ति 
किसी कार्बाइड का इन नियमों के अधीन वी गई अनशप्ति 
के अधीन ही भंडारकरण फरेगा अन्यथा नही : 

परन्त कार्बाइड के भंडारकरण के लिए अनशप्ति की 
निम्नलिखित दशाओं में अपेक्षा नहीं की जाएगी : - - 
( क ) जब बह पांच किलोग्राम से अनधिक मात्रा में 

है यदि यह विहित पात्रों में रखा जाता है जिनमें 
से प्रत्येक में एक किलोग्राम से अधिक कार्याइड 

नहीं है , 
( ख ) जब वह पाच किलोग्राम से अधिक मात्रा में है 

किन्तु दो सौ किलोग्राम से अधिक महीं है जो 
निम्नलिखित शतों के अधीन होगा ; अर्थात : - - 
( 1 ) ऐसे पानों का किसी शुष्क और मच्छी तरह 

संवातित शेठ में भडारकरण किया जायेगा 
जो भवन का भाग हो सकेगा या उससे 
संलग्न हो सकेगा : परन्तु यह सब अब कि 
वह किसी पर्याप्त दीवार द्वारा उससे अलग 
किया गया है और उस तक पहुंचने के 

साधन केवल बाहय वायु से है : 
2 ) अप्राधिकृत तृप्तक्सियों को पानों तक पहुंचने 

से रोकने के लिए सम्यक पूर्वावधानियां 
बरती जाएंगी । 


3571 


( ग ) यदि 
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भारत का राजपन्न · अमाधारण 
( 3 ) पात्र अग्छी तरह से बंद रखे जाएंगे सिवाय 

ऊंची दीवार या वाद से अहाता बनाया जाएगा 
तब जम उनमें से कार्वाइड निकाला जाए । 

और ऐसी दीवार या बाढ़ से घिरा हुमा भवन 
( ग ) जब वह अस्थायी रूप से ऐसी शर्तों के अधीन 

सुरक्षा जोन के लिए खाली रखी जाने के लिए 
पस्तन सीमाओं के भीतर है जो पत्तन संरक्षक 

अपेक्षित स्थान को खुला रखेगा । 
विनिर्दिष्ट करें ; 

28. भंडारकरण परिसरों का सन्निर्माण -- - ( 1 ) कार्बाइड 
( घ ) जब वह रेल प्रशासन या सड़क परिवहन अभिकरण के भंडारकरण के लिए प्रत्येक परिसर : --- 
की अभिरक्षा के अधीन अभिवहन में हो । 

( क ) या प्रज्वलन शील सामग्री से सन्निर्माण किया 
( 5 ) जब वह संघ के रक्षा बलों के नियंत्रण में है । । 

जाएगा जिसमें सीमेट का फ़र्श आमपास की भूमि 

. की सतह से कम से कम 30 सें . मी . ऊंचा होगा ; 
27. अनुशप्त भंडारकरण शैड से सुरक्षा दूरी का अनु 
पालन करना आवश्यक -- - ( 1 ) कार्बाइड का -- 

अनुमापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में छत 

और फ़र्श दोनो के पास अच्छी तरह से संवातित 
( क ) यदि वह कुल मिलाकर 200 किलोग्राम से अधिक 

होगा । रोशनदानों के द्वार जस्तेदार लोहे या अन्य 
किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में है 

प्रासंक्षारक धातु के तार की गेज की , जिसमें तांबा 
तो किसी अन्य परिसर से कम - से -कम 3 मीटर 

नही हगा, और 11 प्रतिलाइनियर सें . मी . में 
दूर किसी ऐसे उपयुक्त भवन में भंडारकिया 

अन्यून जाली की दो परतों से ढका होगा । 
जाएगा जिसमें कोई मानव निवास नहीं करता है ; 

( ग ) जलरोधी होगा । 
( ख ) यदि वह कुल मिलाकर 500 किलोग्राम से अधिक 
किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में है 

( घ ) पर्याप्त क्षमता वाला होगा जिससे कि उसमें केर 
तो किसी अन्य परिसर से कम से कम 6 मीटर 

के चारों ओर कम से कम 60 सें . मी . मार्गवीथी 
दूर किसी ऐसे उपयुक्न भवन में भंडार किया 

की जगह छोड़ते हुए भंडार की आने वाली 
जाएगा जिसमें कोई मानव निवास नहीं करता है । 

कार्बाइड की मात्रा को सुविधापूर्वक रखा जा 
यदि वह कुल मिलाकर 5000 किलोग्राम से अधिक 

सकेगा । 
माना में है तो किसी अन्य परिसर से कम से कम ट्रिप्पण : - कार्बाइड के भण्डारकरण के लिए फर्श के क्षेत्र की 
9 मीटर दूर किसी ऐसे उपयुक्त भवन में भंडार 

गणना 2 वर्ग मीटर/ टन की दर से की जाएगी : 
किया जाएगा जिसमें कोई मानव निवास नहीं 

परन्तु टर की ऊंचाई 2 मीटर तक सीमित होगी 
करता है । 

और भण्डारकरण शैड की ऊंचाई 3 मीटर से 
( 2 ) किसी एक भवन में 1000 मीटरी टन से अधिक 

कम नहीं होगी । 
कार्बाइड का भण्डार नहीं किया जाएगा : परन्तु 

29. भंडारकरण परिसरों में प्रबंध - - - - - - - - कार्माइड 
यह सब जब कि उस भवन के किसी एक कमरे या के पात्रों का रैकों या मंचिकाओं पर अथवा भंडारकरण 
अन्य भाग में 250 टन से अधिक कैल्सियम परिसरों के भीतर फर्श की सतह से कम से कम 30 सें . मी . 
फाइड का भंडार नहीं किया जाता है । 

ऊपर बनाए गए प्लेटफार्म पर स्वच्छता पूर्वक ढेर लगाया 
( 3 ) कोई कार्बाइड भंडारकरण - शैड भी ऐसीटिलीन संयंत्र जाएगा । 

का भाग हो सकेगा या उससे संलग्न हो सकेगा : 
परन्तु यह सब जब कि वह संयंत्र के अन्य भागों 

अध्याय 6 
से पर्याप्त दीवार द्वारा अलग किया गया है और 

अनुशाप्तियां 
संपूर्ण भवन के संबंध में , जिसके अंतर्गत कार्बाइड 
भंडारकरण शंड भी है , किसी अन्य परिसर से 

30. अनुज्ञप्ति का अनुदरत किया जाना - - --- - -. - इन 
15 मीटर की सुरक्षा दूरी का अनुपालन किया 

नियमों के अधीन अनशप्सिया, पहली मनुसूची में उल्लिखित 
जाता है : परन्तु यह कि मुख्य नियंत्रक , ऐसे ऐसीटी 

अनशापन प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिद्रिष्ट 
लिन संयंत्रों की धशा में जो इन नियमां के प्रवृत्त 

प्ररूपों में और उनमें विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर 
होने से पूर्व प्रवर्तन में थे और उसके द्वारा विनि अनुक्रत की जा सकेगी । 
दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए 

31. वह अवधि जिसके लिए अनुशप्तियां अनुदत्त या 
15 मीटर से कम दूरी पर भंडारकरण शैड अनु नवीकृत की जा सकेंगी : - -- 
ज्ञात कर सकेगा । 

( 1 ) इन नियमों के अधीन अनुदत्त या नवीकृत प्रत्येक 
( 4 ) प्रत्येक उस भवन में , जिसमें काइड का भण्डार 

अनुशाप्ति उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक , जिस तक 
किया गया है, शैड को मप्राधित व्यक्तियों की 

अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत की जाती है, जो 
पहुंच से बचाने के लिए कम से कम 18 मीटर 

अधिक से अधिक 3 वर्ष तक हो सकेगी, प्रवृत्त रहगी । 


है तो किस से उपयुक्त 
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( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी 

जहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो 
जाता है कि अनुशाप्ति किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य 
या उत्सव के लिए अपेक्षित है जिसके उस वर्ष के 
31 दिसम्बर तक समाप्त होने की संभावना नहीं 
है जिसके लिए अनुशप्ति अनुदत्त या नवीकृत की 
जाती है, वहां वह, ऐसी अवधि के लिए जो 
वस्तुत : मावश्यक है, अनुज्ञाप्ति को अनुदरत या 
नवीकृत कर सकेगा । 


के भीतर पाने वाले मासपास के दोन 

और सभी परिसर, सड़क मादि ; 
( 4 ) भंडारकरण-शंड, की स्थिति, सन्निर्माण 

का ब्यौरा तथा भूमि और ऊंचाई 
दृश्य ; 


( ख ) 10 रु . संवीक्षा फीस , जिसका संवाय नियम 
46 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा । 


32. मनुशाप्ति के लिए आवेदन - - - - ----- - ऐसा व्यक्ति 
जो इन नियमों के अधीन कोई मनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता 
है, ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदरत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को 
प्ररूप - 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा । 


33. अनुशाप्ति की विशिष्टियां 
( 1 ) इन नियमों के प्रधीन अनुदस्त प्रत्येक अनुशाप्ति 

उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए पारित 
की जाएगी और उसमें वे सभी विशिष्टियां अंतविष्ट 
होंगी जो इन नियमों के अधीन बिनिदिष्ट प्ररूप 
में अन्तविष्ट हैं । 
| परिसरों के लिए रेखांक या रेखाकों की एक प्रति 

जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के प्रतीक 
स्वरूप हस्ताक्षरित हो , अनुशाप्ति के साथ संलग्न 
की जाएगी जो ऐसी अनुशप्ति का भाग होगी और 
एक समरूप प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय 
में अभिलेख के लिए फ़ाइल की जाएगी । 


( 2 ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का , विनिर्देशों और 

रेखोंको की संवीक्षा करने के पश्चात् तथा ऐसी 
पूछताछ करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे , यह 
समाधान हो जाता है कि कार्बाइड का , मन शप्त 
किए जाने के लिए प्रस्तावित परिसरों में भंडार 
किया जा सकता है , तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित 

और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह 
विनिविष्ट करे , अपनी मंजूरी देते हुए विनिर्देशों 
और रेखांकों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति 

भावेदक को वापस करेगा । 
35 . अनुजप्त परिसरों में परिवर्तन के लिए पूर्व 
अनुमोदन आवश्यक : 
( 1 ) अनशप्त परिसरों में कोई परिवर्तन सब तक नहीं 

किया जाएगा जब तक ऐसे परिवर्तन को पर्शित 
करने वाले रेखांक या रेखांकों को अनुशापन 
प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नहीं 

कर दिया गया है । 
( 2 ) ऐसा व्यक्ति जो अनुशाप्त परिसरों में कोई 

परिवर्तन करना चाहता है, मनुशापन प्राधिकारी 

को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा: -- 
( क ) अनुजप्स परिसरो के समुचित रूप से बनाए 

गए रेखाक की तीन प्रतिया जिममें प्रस्तावित परिवर्तनों 
को सुभिन्न रंग या रंगों में दर्शित किया गया हो । 

और उनके लिए जो कारण हों , 
( ख ) प्रस्तावित परिवर्तन की संवीक्षा के लिए 10 रु . 

फीस । 
( 3 ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी फा , प्रस्तावित परिवर्तन 

को दशित करने वाले रेखांक की संवीक्षा करने के 
पश्चात् और ऐसो पूछताछ करने के पश्चात् जो 
यह ठीक समझे , यह समाधान हो जाता है कि 
प्रस्तावित किए जा सकते है . तो यह अपमे द्वारा 
हस्ताक्षरित और ऐसी शर्तों के के अधीन रहते हुए 
जो वह विनिर्दिष्ट करे, प्रपनी मंजूरी देते हुए 
रेखांक की एक प्रति अनुज्ञप्ति धारी को वापस 
करेगा : -- 


34. अनुशप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर के 
विनिर्देशों और रेखाकों का पूर्व अनुमोदन 
( 1 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो , यथास्थिति , प्ररूप 2 

प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में कार्बाइड का पायात या 
भंडार करने के लिए कोई अनुशप्ति प्राप्त करना 
चाहता है, एक . भावेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को 
प्रस्तुत करेगा जिसके साथ निम्नलिखित होंगे : -- 
( क ) मापमान के संबंध में दो प्रतियों में विनिर्देश 

और बनाए गए रेखांक जिनमें निम्नलिखित 
को स्पष्ट रूप से उपशित किया जाएगा 
अर्थात् : ---- 
( 1 ) यह रीति जिससे इन नियमों के अधीन 

विहित उपबंधों का अनुपालन किया 

जाएगा ; 
( 2 ) अनुशप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित 

परिसर जिनका क्षेत्र सुभिन्नतः या 

अन्यथा चिन्हांकित किया जाएगा ; 
( 3 ) ऐसे शेड के , जो अनुशप्त किए जाने 

के लिए प्रस्तावित है , छोर से 50 मीटर 


( 4) अनुशाप्ति का धारक परिवर्तन के लिए मंजूरी के 

मिलते ही अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए अनुज्ञापन 
प्राधिकारी को प्रावेदन करेगा । 


[ भाग II - Tण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


परन्तु नवीकरण फीस की वापसी किसी ऐसे कलेण्डर 

वर्ष के लिए नहीं की जाएगी जिसके दौरान : - - 


36. मनमाप्ति का संशोधन : - - 
( 1 ) इन नियमों के अधीन भनुदत्त किसी अनुशाप्ति का 

संशोधन ऐसी भनुशाप्ति को प्रभवत्त करने के लिए 

सशक्त प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा । 
( 2 ) ऐसी प्रामाप्ति के संशोधन के लिए फीस 10 रु , 

धन ऐसी रकम , यदि कोई हो , जिससे ऐसी फीस 
जो सब संदेय होती है अब अनुशाप्ति संशोधित 
रूप में मूल रूप से जारी की गई होती, अनुशाप्ति 
धारी द्वारा मूल रूप से सेदस फीस से अधिक हो 

जाती है । 
( 3) ऐसा अनुशप्तिधारी जो अपनी अनुमाप्ति का संशो 

धन कराना चाहता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को 
निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा , अर्थात् : - -- 
( i ) प्ररुप -1 में सम्यक रूप से भरा गया और 
हस्ताक्षरित मावेदन : 
( ii ) वह अनुशाप्ति जिसका संशोधन कराया जाना 
है और साथ ही उसके साथ संलग्न भनुमोदित 


अनुज्ञापन प्राधिकार नवीकृत अनुज्ञप्ति प्रत्य 

पंण के लिए प्राप्त करता है , या 
( ख ) कोई कार्वाहड , अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के 

अधीन प्राप्त होता है या उसका भंडार किया 

जाता है । 
( 4 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन प्रत्येक प्राधेदन प्ररुप 

1 में किया जाएगा और उसके साथ वह ममुशप्ति 
जिसका नबीकरण किया जाता है और साथ ही 
अनशप्ति से संलग्न अनमोदित रेखांक और नवीकरण 
फीस होगी । 


( iii ) जहाँ अनुशप्त परिसरों में कोई परिवर्तन . . 

किया गया है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 
नियम 35 के अधीन मंजूर किए गए परि 
वर्तनों को दर्शित करने वाले समूचित रूप 

से बनाए गए रेखांकों की तीन प्रतियां ; 
( iv ) अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए ऐसी फीस 

जो उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है । . 
37. अनुप्ति का नवीकरण :--- 
( iv ) अनुशाप्ति का नवीकरण, ऐंसी अनुशाप्ति अनुदत्त करने 

के लिए सशक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 
किया जा सकेगा : 


( 5 ) अनुशस्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक पायेदम इस 

प्रकार किया जाएगा जिससे कि वह उस तारीख 
से जिसको यह समाप्त होती है, कम से कम तीस 
दिन पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास पहुंच 
जाए और यदि आवेदन इस प्रकारकिया जासा है 
तो मनशप्ति को ऐसी तारीख सक जिसको मत 
ज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता 
है या ऐसी सूचना तक कि मनुशाप्ति को नवीकरण 
करने से इंकार कर दिया गया है , प्रायेदक को 
संसूचित नहीं कर दिया जाता है, प्रवृत्त समझा 

जाएगा । 
( 6 ) जहां मनुशाप्ति का नवीकरण करने से इंकार कर 

दिया जाता है वहां नवीकरण के लिए संदत्त फीस 
उस तारीख से जिससे ऐसी भमुशप्ति नवीकृत की 
जानी थी प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख 
को जिसको उसका नवीकरण करने से इंकार किया 
गया है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए पान 
पातिक फीस उसमें से काटने के पश्चात् मन 

शप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी । 
( 7 ) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए अनुमप्ति के नवीकरण 

के लिए बही फीस प्रभारित की जाएगी जो उसके 
मनुदत्त किए जाने के लिए प्रभारिस , की जाती है । 


परन्तु ऐसी अनुशप्ति का जो मुख्य निमंत्रक द्वारा मनुदत्त 
की गई है , मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत 
विस्फोटक नियंत्रक द्वारा बिना परिवर्तन के नवीकरण किया 
जा सकेगा । 


( 2 ) जहां अधिनियम का या उसके अधीन बनाए गए 

नियमों का प्रथवा इस प्रकार नवीकृत अनुमाप्ति 
की किसी शतं का उल्लंघन नहीं किया गया है 
वहां इन नियमों के अधीन मनुक्त प्रत्येक मन 
शप्ति तीन केलेण्डर वर्ष के लिए नवीकरणीय 
होगी । 


परन्तु 
( i ) यदि आवेदन , उपनियम ( 4 ) के अधीन अपेक्षित 

संलग्नकों सहित , उपनियम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो अनुज्ञप्ति , 
ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर ही नर्ष कृत 
की जाएगी जो सामान्यतः संदेय फीस की दुगनी 

होगी । 
(ii) यदि संलग्नकों सहित ऐसा प्रापेवन, अनुज्ञप्ति की 

समाप्ति की तारीख के पश्चात कितु ऐसी समाप्ति की 
तारीख से सीस दिन के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी 
द्वारा प्राप्त किया जाता है तो एसी मनमस्ति का 


( 3 ) जहाँ ऐसी अनुमाप्ति का , जिसका एक वर्ष से अधिक 

के लिए, नवीकरण किया गया है, उनकी 
समाप्ति से पहले मध्यर्पण कर दिया जाता है वहां 
प्रमाप्ति के धनबसित भाग के लिए संदत नवीकरण 
फीस अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएंगी : 
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ऐसी किसी प्राय कार्यवाही पर जो इस निमित्त . 
की जा सकती है , प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
सामान्यतः संदेय फीस से दुगनी फीस का संदाय 
किए जाने पर नवीकरण किया जा सकेगा : 


निलम्बनमवश को 


परन्तु यह और कि किसी एक समय मे एक केलेण्डर 
वर्ष से अधिक अवधि के लिए एवी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के 
लिए आवेदन की दशा में , पहले परन्तुक के खंड ( i) या खंड 
( ii ) के अधीन विहित फीस का यदि संदेय हो , नवीकरण 
के पहले केलेण्डर वर्ष के लिए ही संदाय किया जाएगा । 

38 अनुज्ञप्ति के लिए इंकार किया जाना : अनुज्ञप्ति को 
अनुदत्त , संशोधित , नवीकृत या अन्तरित करने से इंकार करने 
वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी , ऐसे इंकार के लिए जो कारण है 
उन्हें लेखबद्ध करेगा । 

39. अनुज्ञप्ति का निलंबन और रद्दकरण :---- 
1. इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति 
( i ) दि अनुज्ञप्तिधारी का कार्बाइड के भंडारकरण के लिए 

किसी स्थल पर अधिकार समाप्त हो जाता है तो , 

रद्द हो जाएगी । 
( ii ) अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी 

नियम के अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी 
शर्त के किसी उल्लंघन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी 
के किसी आदेश द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के 
आदेश द्वारा , यदि उसका यह समाधान हो जाता 
है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त प्राधार है, तो 
निलंबित या रद्द की जा सकेगी । 


ज्ञप्ति का निलम्बन किया जाता है और उसकी 
राय में ऐसे अतिक्रमण से जनता को आसन्न 

खतरा होने की संभावना है :-- -- 
परन्तु जहां कोई अनुज्ञप्ति इस प्रकार निलम्बत की 
जाती है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे निलम्बन आदेश की 
पुष्टि किए जाने से पहले अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई 
का अवसर देगा . 
( ख ) जहां अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित 

या रद्द की जाती है और यदि सरकार का 
यह विचार है कि लोकहित में या राज्य की 

सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर न दिया जाए । 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को 

निलम्बित या रद्द करने वाला अनुज्ञापन प्राधि 
कारी या केन्द्रीय सरकार , ऐसा करने के लिए 

जो कारण है उन्हे, लेखबद्ध करेगी । 
40. अनुज्ञप्ति के समाप्त होने , उसको निलम्बित किए 
जाने या उसके रदकरण पर प्रक्रिया -- - 
( 1 ) कार्बाइड का भण्डार करने के लिए अन शप्त कोई 

व्यक्ति , अपनी अनुज्ञप्ति की समाप्ति , उसके 
निलम्बन या रद्दकरण पर, जिला प्राधिकारी को 
अपमे कब्जे में के कार्बाइड की मात्रा के बारे में 
तुरंत सूचना देगा और ऐसे निदेशों का अनु 
पालन करेगा जो जिला प्राधिकारी द्वारा , मुख्य 
नियंत्रक की सिफारिश पर उसके , व्ययन के संबंध 
में दिए जाएं । 
जिला प्राधिकारी, अस्थायी अनुज्ञप्ति के जारी किए 
जाने के समय वास्तव में धारित कार्बाइड के 
भण्डारकरण के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति , यथा 
स्थिति , ऐसी समाप्ति , निलम्बन या रद्दकरणू 
की तारीख से तीन मास से अधिक अवधि के 
लिए अनुदत्त कर सकेगा : 


( 2 ) 


( क ) इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित्त 

या रद्द करने से पहले , अनुज्ञप्ति के धारक को 

सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ; 
( ख ) निलम्बन की अधिकतम अवधि तीन मास से 

अधिक नहीं होगी ; और 
( ग ) किसी अनुज्ञप्ति का निलम्बन अनुज्ञप्ति के धारक 

को नियम 37 के उपबन्धों के अनुसार उसके 
नवीकरण के लिए . आवेदन करने से विवजित 

नहीं करेगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी 

सुनवाई का अवसर किसी अनुज्ञप्ति के धारक को 
उसकी अन ज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण से 
पहले निम्नलिखित दशाओं में नहीं दिया जा 

सकेगा : - -- 
( क ) जहां अधिनियम के या इन नियमों के किसी 

उपबन्ध के अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तविष्ट 
किसी शर्त के अतिक्रमण के लिए किसी अंतरिम 
उपाय के रूप में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनु 


( क ) जहां समाप्त , निलंबित या रद्द अन ज्ञप्ति जिला 

प्राधिकारी से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा 
अनुदत्त की गई थी वहां कोई अस्थायी अनुज्ञप्ति 
ऐसे अन्य प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना 
अनुदत्त नहीं की जाएगी : 
उपनियम ( 2 ) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति पर 
प्रभार्य फ़ीस का समाप्त या रद्द या निलम्बित 
अनुज्ञप्ति पर प्रभारित फीस के वही अनुपात 
होगा जो अस्थायी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने 
वाली अवधि का पूरे वर्ष से है । 


. 


41 . अपीलें : -- -- 
( 1 ) किसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त , संशोधित या नवी 

करण को रद्द करने वाले या इंकार करने वाले , 


[ माग II . - खण्ड 


( i)] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


- 


अथवा किसी अनुशाप्ति के रद्दकरण या निलम्बन 

के आदेश के विरुद्ध कोई अपील 
(i ) केन्द्रीय सरकार को होगी, यदि ऐहा आदेश मुख्य 

नियंत्रक द्वारा पारित किया जाता है ; 
मख्य नियंत्रक को होगी , यदि ऐसा प्रादेश 

विस्फोटक नियंत्रक द्वारा पारित किया जाता है ; 
( iii ) जिला प्राधिकारी से ठीक ऊपर के वरिष्ठ अधि 

कारी को होगी , यदि ऐसा आदेश जिला प्राधि 

कारी द्वारा पारित किया जाता है । 
( 2 ) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके 

साथ उस प्रादेश. की एक प्रति होगी जिसके 
विरुद्ध अपील की गई है तया पारित प्रादेश के 
माठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 


43. अनुशप्तिधारी की मृत्यु या उसके निःशक्त हो 
जाने पर प्रक्रिया : - - 
( 1 ) यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्य हो जाती है 

अथवा वह दिवालिया या मानसिक रूप से 
असमर्थ हो जाता है अथवा अन्यथा निःशक्त हो 
जाता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के कारबार को 
चलाने वाला व्यक्ति, ऐसे समय के दौरान जो 
उस वर्ष की बाबत जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की 
मत्य हो जाती है अथवा वह दिवालिया या 
मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है प्रथया 
निःशक्त हो जाता है, भूल अनुज्ञप्ति के 
अनवसिन भाग के लिए अपने नाम में नई 
अनुमाप्ति के लिए कोई प्रावेदन करने के लिए 
उसे अन ज्ञात करने के लिए युक्तियुक्त रूप से 
अपेक्षित है, अनुशप्तिधारी को अनु दत्त शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के या इन 
नियमों के अधीन किसी शास्ति या अधिहरण के 

लिए दायी नहीं होगा : 
परन्तु इस उपनियम की कोई बात, अनुज्ञप्ति की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् किसी व्यक्ति को , इस उपनियम के 
अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करने 
वाली नहीं समझी जाएगी । 
( 2 ) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन 

करने वाले किसी व्यक्ति को अनुदत्त मूल अनु 
शप्ति के , अनवसित भाग के लिए नई अनुशप्ति 
के लिए 10 रुपए फीम प्रभारित की जाएगी । 


42. अनुज्ञप्ति का अंतरण-..-. 


( 1 ) किमी अनुज्ञप्ति का धारक ऐमी अनुशाप्ति की 

समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी अनशप्ति 
का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने के लिए 
अनुज्ञापन प्राधिकारी को भावेदन कर सकेगा । 


किसी अनुशाप्ति के अंगरण के लिए प्रत्येक प्रावेदन 

के साथ निम्नलिखित होगा : -- - 
( i ) ऐमी अनुशाप्ति के धारक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र 

जिसमें ऐसे व्यक्ति का जिसको वह अनुमाप्ति का 
अंतरण करना चाहता है, पूरा नाम और पत्ता 
तथा अज्ञप्त परिसरों का पूरा कब्जा उपर्दाशन 

किया जाएगा ; 
( ii ) वह प्रज्ञापित जिसका अंतरण किया जाना है और 

उसके माथ उसके संलग्न अनुमोदिन रेखांक होंगे ; 
( iii ) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी अनुशाप्ति का अंतरण 

किया जाना है , सम्यक रूप से भरा गया और 

हस्ताक्षरित प्ररूप - 1 में प्रावेदन ; । 
( 4 ) नियम 46 में विनिर्दिष्ट रीति से मंदस 10 

रुपए फ़ी । 
( iii ) अनियम ( 2 ) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों और 

फीन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि 
वह अंतरण का प्रामोदन करता है तो , अनुशप्ति 
के ऊपर अपने हस्ताक्षर सहित इस प्राशय का 
ष्ठिांकन करेगा कि अनुशाप्ति का इस प्रकार 
नामित व्यक्ति को अंतरण कर दिया गया है । 


44. अनुशाप्ति की हानि : - - जहां इन नियमों के अधीन 
अनुदास कोई अनुज्ञप्ति विरुपित हो जाती है, खो जाती है , 
नष्ट हो जाती है, या अन्यथा बेकार हो जाती है वहां 
उमकी दूसरी प्रति , अनुज्ञप्ति से संलग्न रेखाक या रेखाकों 
के समरूप रेखांक या रेखाकों की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर 
और 10 २० फ़ीस संदाय किए जाने पर अनुदत्त की जा 
सकेगी । 


45. मांग पर अनुज्ञप्ति का पेश किया जाना -~~ 
( 1 ) इन नियमां के अधीन अनुदत्त किसी अनुशप्ति 

को धारण करने वाला या उसके अंतर्गत कार्य 
करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थान पर जिसको 
अनु शाप्ति लाग होती है, किसी निरीक्षक द्वारा 
ऐमा करने के लिए अपेक्षा किए जाने पर, ऐसी 
अनुशाप्नि या उमकी एक अधिप्रमाणित प्रति पेश 

करेगा । 
( 2 ) किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियां, इम नियम के प्रयोजन 

के लिए प्रत्येक अधिप्रमाणित प्रति के लिए 10 
रुपए फीम मंदाय किए जाने पर ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा अधिप्रमाणित की जा सकेगी जो अनुशप्सि 
मनुदस करता है । 


( 4 ) ऐमा पनि जिमको अनुशपिन का इस प्रकार का 

अंतरण किया जाता है, प्राप्ति के अधीन सी 
ही शक्तियों का उपभोग करेगा और वैसी ही 
बाध्यताओं के अधीन होगा जो मुल मनशप्तिधारी 

की है । 
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46. फीस का संदाय : - इन नियमों के अधीन संध्य 
फीस का निम्नलिखित रीति से संदाय किया जाएगा : 


( 4 ) किसी शीघ्रतम संचार-साधन द्वारा निकटतम 

मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसायक अधि 
कारी को जो उस पर अधिकारिता रखता है , 
दी जाएगी । 


( 1 ) विस्फोटक विभाग , नागपुर के मुख्य विस्फोटक 

नियंत्रक द्वारा नामनिर्देशित किसी अधिकारी के 
पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे गए 
कास मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा फीस जो नागपुर में 
संदेय होगी , और यदि संवेय रकम 100 रुपए से 
अधिक नहीं है तो ऐसा संदाय नकद पोस्टल 
पाईर या किसी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैक पर 
लिखे गए बैंक द्वारा किया जा सकेगा । 


( ग ) मुख्य नियंत्रक ना उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण 

करने के समय तक या उस समय तक जब तक 
इन प्राधिकारियों से ये अनुदेश प्राप्त नहीं हो 
जाते हैं कि वह कोई और अन्वेषण या जांच 
नहीं करना चाहता है सभी ध्वंसावशेषों और 
मलबों को तब तक नहीं हटाया जाए जब तक 
ऐसा हटाया जाना दुर्घटना से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों 
के बचाव के लिए और उसमें मृत व्यक्तियों के 
शवों को ध्वंसावशेष और मलबे से निकालने के 
लिए अथवा रेल की दशा में सीधी संचार 
व्यवस्था के पुनःस्थापन के लिए मावश्यक न हो । 


( 2 ) विस्फोटक नियंत्रक को संदेय फीस , ऐसे विस्फोटक 

नियंत्रक के पक्ष में जिसको संवाय किया जाता है 
किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे गए किसी कास 
मांगदेय हाफ्ट द्वारा संदाय किया जाएगा जो 
ऐसे स्टेशन पर संदेय होगा जहां उसका कार्यालय 
स्थित है और यदि संदेय रकम 100 रुपए से 
अधिक नहीं है तो ऐसा संदाय नकद, पोस्टल 
पाईर या किसी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक पर 
लिखे गए चैक द्वारा किया जा सकेगा । 


अध्याय 8 


47. अतिलंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया : - जिला प्राधि 
कारी, अधिनियम या इन नियमों के अतिलंघन की किसी 
रिपोर्ट पर जो विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा 
उसको की आए, अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उक्त 
विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक को देगा । 


___ 50 . निरसन और व्यावृत्ति : - ( 1) कैल्सियम कार्बाइड 
नियम, 1937 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं । 


( 2) ऐसे निरसन के होते हुए भी 


48. प्राधिकारियों पर कार्यपालक नियंत्रण : --- केन्द्रीय 
सरकार से भिन्न ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अध्याय के 
अधीन कार्य कर रहा है केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के 
मधीन अपने कर्तव्यों का पालन करेगा , 


( 1 ) उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त या नवीकृत सभी 

अनुज्ञप्तियां या उसकी दूसरी प्रतियां और मधि 
रोपित या उदगृहीत सभी फीस, इन नियमों के 
तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, यथास्थिति , अनुदत्त , 
नवीकृत, अधिरोपित या उद्गृहीत की गई समझी 
जाएगी । 


परन्तु इस नियम की कोई बात मुख्य नियंत्रक के अधीनस्थ 
अधिकारियों के ऊपर उसके कार्यपालक नियंत्रण की शक्तियों 
पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी । 


प्रध्याय 7 


दुर्घटनाओं की सूचना 
49. दुर्घटना की सूचना : - - ( 1 ) अधिनियम की 
धारा 27 के अधीन किसी दुर्घटना की सूचना : -- 


( 2 ) किसी अधिसूचना या नियम द्वारा या उसके अधीन 

किए गए सभी अनुमोदन और. प्रदत्त सभी शक्तियों 
जहां तक कि ये मधिनियम के या इन नियमों के 
उपबंधों से संगत है, इन नियमों द्वारा या इनके 
अधीन दी गई या प्रदत्त समझी जाएंगी । 


[मिमिल संख्या - 2( 21 )/ 75- डी . पी . पार./ ई. जी . जी . ) 
खण्ड II] 


( क ) मुख्य नियंत्रक को दी जाने वाली सूचना की दशा 

में तुरंत तार द्वारा (तार का पता एक्सप्लोसिम्स , 
नागपुर ) को तुरंत दी जाएगी जिसके 24 घंटे के 
भीतर दुर्घटना की विशिष्टियां देते हुए एक पत्र 
भी भेजा जाएगा ; और 


ए . वी . गोकाक , 
संयुक्त मचिय 


[ भाग 


- 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


3 


- 


~ 


पहली अन सूची 
[ अनुज्ञप्तियां (नियम ३० देखिए) ] 


- - - - 


- 


- - 


- - 


फीस 


5 


मनुच्छेद स . अनुजप्ति काप्ररूप ( दूसरी अनुसूची पहायोजन जिसके लिए अमुदत्त की गई अनुप्ति मन परत करने के लिए सशक्त 
देखिए ) 

| সামিন্দা 
12 
1. II 

एक समय में 500 कि . ग्रा . से प्रम - जिला प्राधिकारी 
धिक मात्रा मेंकारकापायात 
करने और मंडार करने के सिए 


प्रत्येक कलेकर वर्ष मा उसके माग 
लिए 255. 


2. 


III 


एक समय में 600 कि . ग्रा , से अधिक विस्फोटक नियंत्रक 
मात्रा में कार्दिका पायात करने 
भौर भडार करने के लिए 


प्रथम 500 कि . ग्रा . के लिए . 
25 रु . और प्रत्येक अतिरिक्त 
500 कि . प्रा . या उसके भाग 
के लिए 10 . किन्तु यह 
प्रत्येक कलेंगर पर्ष या उसके 
भाग के लिए 1800 अधिकतम 
के अधीन रहते हुए होगा । 
जैसा अनुच्छेद 2 में दिया गया है । 


अ 


IV 


कार का प्रायात करना पार उसे मुख्य नियंत्रक 

एसे एलिटीलीम संयंत्र के भाग के रूप 
में मंडारण शेर में रखना । 


दूसरी अनुसूची 


प्ररूप । 


( नियम 32, 36, 37 और 42वेखिए ) 


काईिस का मायात और मशार करने के लिए अनुशप्ति के अनुवत्त / संशोधित नवीकरण / अंतरित करने के लिए आवेदन । 

( उत्तर इस स्वंम में लिखे जाएंगे ) 


1. वह नाम जिसमें अनुमाप्ति प्रपेक्षित है । 

2. प्रास्पिति- यष्टि | रजिस्ट्रीकत | मरजिस्ट्रीकप्त कंपनी 
3. प्रामु केवल व्यष्टियों के लिए 
4. डाक का पता 
पिन कोड 
टेलीफोमसं . 
देसीप्राफ का पता 


टेलेस 


६. परिसर की मस्थिति 

राज्य 


जिला 


मगर या ग्राम 
मकान स० /मगरपालिका सं . 
पुलिस पाना 

रेल स्टेशन 
6 मायात मौर मंडारकरने के लिए प्रस्तावित कापीई की मावा 
* 7. परिसर में पहले से ही महार किए गएकासि की मात्रा 
* ६. पारूप जिसमें प्रमुमप्ति मपेमित है । 
* * परि के लिए पाणिभनुमाप्ति का ब्याक पीरपनुलाप्ति धारामा 

पूरा माम और पता । 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. . - - - - - 
* 10. अनुलग्नकः -- 
* ( 1 ) रेखांक स . - --- - - - - - - -- - - ---- जो - ----- 

- ----- --- - - भारा पन स . - - - - --- - -- -- - - - - - - 
तारीख - - - - - - - - - -वारा मन मोवित तीन प्रतियों / चार प्रतियो में ) 
( 2 ) अनुमाप्ति से . ----- - - - - - - --- - - --- - - -- - - - - - -- तारीख - - - - - -- --- - -- --- - - 
( 3 ) ------- - -- - --- - -- ------- -- - - - पर लिखा गया ---- -- -- - ---------- -६० के लिए -- - ... --- ---- -- बैंक ड्राफट | बैंक 

सं . / पोस्टल माडेर सं . - - - ---- -- - - - - - - - - - - ------ - 
तारीख 
में यह प्रमाणित करता हूं कि उपर दी गई जानकारी नही है । 
स्थान : 
तारीष : 

मायक्क के ह०/ 

पदनान/ प्रास्थित पूरा डाक पता 
टिप्पण * ( 1 ) जो लाग न हो उसे काट दें । 

( 2 ) उस दशा में जिसमे मावेदन किसी कंपनी के नाम से किया जाता है वहाँ निवेशकों और भागीदारी के नाम और पते और उस व्यक्ति या उन 

व्यक्तियो के नाम , पते और नमूना हस्ताक्षर जो मावेदित अनुप्ति की बाबत पात्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकति है, मलग फागण 
पर ( दो प्रतियो मे ) दिए जाने चाहिए पीर इस भाववम पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । उपरोक्त जानकारी में किसी भी परिवर्तन 
की सूचना, अनुशापन प्राधिकारी को भोर अनुमप्ति नषीकरण करने वाले प्राधिकारी को तुक्त दी जानी चाहिए । 

प्ररूप II 

( पहलो प्रनुसूची का अनुच्छेद 1 ) 
एक समय में 500 कि . ग्रा . से अनधिक मात्रा में कार्माहत का पायात पौर महार करने के लिए अनु अप्ति । 
अनुज्ञप्ति स . ---- - ---- - - - - - - फीस--- -- - - --- -- - - १. प्रतिष 

- - - -- को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और कल्सियम कार्याईस नियम, 1987 के उपबंधों तथा इस अनुप्ति 
को भातो के अधीन रहते हुए नीचे वर्णित परिसर में एक समम में ------------ ---- -- --कि . ग्रा . केल्सियम कार्वाईस का भायात करने और मंगर करने के 
लिए केवल विधिमान्य, यह मनुज्ञप्ति अनुवरत की जाती है । यह अन अप्ति 21 दिसम्बर, 19 --- तक प्रवृत्त रहेगी । 


तारीख : 


जिला अधिकारी 
मन लप्स परिसर का वर्णन 
- - - - - - तारोप - - - - - - - - में दर्शित मनुशप्त परिसर में भंडारण शेड समाविष्ट है मार - . .. . . 


इससे संलग्न रेखांक सं . - - 
में प्रथस्थित है । 
नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान 


नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान 

समाप्ति की तारीख 


मपीकरण की तारीख 


अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 


- 


- 


- - 


4. अनुशप्त परिसर में कोई भी अपांतरण अनुज्ञापन 
प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया 
जाएगा । सभी अपांतरणों को अनशप्ति के साथ संलग्न किए 
जाने वाले संशोधित रेखांक में दशित किया जाएगा । 


शत : - - 

1. भंडारकरण शेड उपयुक्त प्रज्वलनशील सामग्री से 
निर्मित किया जाएगा । 

2. भंडारकरण शेड में भूमि स्तर पर और छस के पास 
पर्याप्त संख्या में संवातक होगे और वे जलरोधी होगे । 
संवातक बढ़िया जस्तेदार लोहे या अन्य प्रसंक्षारक धातू 
के तार की गेज की ऐसी जाली से ढका होगा जो 11 रैखिक 
सें . मी . से अन्यून होगी । 

3. भडारकरण शेड को संदेव मरम्मत करके अच्छा 
स्पिति में रखा जाएगा और उसे अच्छी हालत में बनाए 
रखा जाएगा । 


5. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुशाप्ति के धारक से 
लिखित सूचना द्वारा अनुशप्त भवन में कोई ऐसी मरम्मत 
करने की अपेक्षा करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में 
उसकी सुरक्षा के लिए प्रावश्यक हो तो अनुज्ञप्ति का धारक 
ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना की प्राप्ति की तारीख से 
एक मास से कम की नहीं होगी जैसा कि सूचना में नियत 
को जाए, मरम्मत कराएगा । 
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- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


%3D 


- - - 


( भाग II बण्ड 3( i ] 

भारत का राजपत्र . मसाधारण 
- - - - - - - --- - - - 

- - - - - - - -- - - - - 
. प्रमशप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को कैल्सियम कार्बाइड के भंडार के लिए ही किया जाएगा, किसी अन्य 
कार्बाइड का विक्रय नहीं करेगा या अन्यथा परिदान नहीं करेगा प्रयोजन के लिए नहीं । 
जिसके पास कैल्सियम कार्बाइड का भंडार करने के लिए इन 

11. आग या विस्फोट द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए 
नियमों के अधीन अनुदत्त अनुशाप्ति नहीं है या वह उससे 

हर समय सम्यक पूर्वावधानियां बरती जायेंगी और उस 
अन्यथा छूट प्राप्त नहीं है । इस प्रकार विक्रय की गई या 

भवन के भीतर या उसके समीप जिसमें कैल्सियम कार्बाइड 
परिदत्त कार्बाइड की मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी का भंडार किया जाता है, धूम्रपान करने , प्राग या कृ-हिम 
जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने कब्जे में रखने के लिए 

प्रकाश या एसीटीलीन को ज्वलित कर सकने वाली वस्तु 
प्राधिकृत है । 

ले जाने की अनुशा नही दी जाएगी । 
7. एक समय में कैल्सियम कार्बाइड के एक ही पात्र 

12. निरीक्षण या नमूना अधिकारी की सभी युक्तियुक्त 
को खोला जाएगा और केवल उसने ही समय के लिए जितना 

समयों पर अनुश प्त परिसर मे अबाध पहुच होगी और 

निरीक्षक को यह अभिनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों 
अन्य पान को पुन: भरने के लिए अपेक्षित कार्बाइड को 
हटाने के लिए मावश्यक हो । इस प्रकार हटाए जाने या 

और इस अनुशाप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से पालन 
भरने के दौरान, आर्द्रता का कैल्सियम कार्बाइड के संपर्क में 

किया जा रहा है और नमूना मधिकारी को निरीक्षण 
भाना रोकने के लिए साथ ही उस गैस के जो वहां से निकल 

करने या किसी कार्बाइड की जांच के लिए नमूना लेने के 
सकती हो , उवलन के खतरे से बचने के लिए प्रत्यक युक्ति 

लिए हर सुविधा दी जाएगी । 
युक्त पूर्वावधानी बरती जाएगी । 

13. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर होने वाली किसी 

दुर्घटना , प्राग या विस्फोट की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेटे 
8. एक किलोग्राम धारिता से अधिक के प्रत्येक भंडार 

को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को 
करण पान को इस प्रकार सुरक्षित रूप से बंद किया 

और तार द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को तथा उस 
जाएगा जिससे कि मप्राधिकृत व्यक्तियों की उसकी अंतर्वस्तु विस्फोटक नियंत्रक को जिसकी अधिकारिता के भीतर 
एक पहुंच रोकी जा सके । 

परिसर अवस्थित है, तुरन्त दी जाएगी । 

14. भंडारकरण शेड को साफ रखा जाएगा और 
9. अनुज्ञप्तिधारी, कार्बाइड की प्राप्तियों और निर्गमों के 
प्रभिलेख ओर लेख प्ररूप V में रखेगा और अपना स्टाक 

सभी कड़े-कर्कट और धूल को सावधान पूर्वक हटा दिया 
तथा अभिलेख निरीक्षक या नमूना अधिकारी को मांग किए 

जाएगा और गहरे पानी में उन्हें फेंक कर समाप्त कर दिया 
जाने पर दिखायेगा । 

जाएगा । 

15. परिसर में एसीटीलीन गैस का जनन नही किरा 
10. अनुज्ञप्ति परिसर का उपयोग केवल कैल्सियम 

जाएगा । 


प्ररूप III 


( पहली अनुसूची का पनुच्छेद 2 ) 
किसी एक समय में 500 कि . प्रा . से अधिक मात्रा में कार्बाइड का मायाप्त और भंडार करने के लिए अनुशाप्ति । मनुमाप्ति सं . - -...... 
-- -- - -- फोस - - -- - -- - - - रु . प्रति वर्ष --------- - - - -- - श्री 

- - -- - --- को और यह पेट्रोलियम 
अधिनियम , 1934 मौर फैल्सियम कार्वा नियम, 1987 के उपबंधों सया इस अनुमाप्ति की प्रतों के अधीन रहते हुए नीचे वर्णित परिसर में एक समय 

-- -- - - - कि . प्रा . कस्सियम कार्बाहर का पायात और भंभर करने के लिए केवल विधिमान्य पनुप्ति अनुवत्त की जाती है । 
यह अनुमाप्ति 31 दिसम्बर 19------ -- -- -- -- सक प्रवृस्त रहेगी । 
तारीख : 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 
अनुज्ञप्ति परिसर का वर्णन 
इसमें संसग्न रेखांक सं . - - - -- - - - -- - - तारीख - - - - - - - - -- में वर्शित मनुशप्त परिसर में भंडार शेख समाविष्ट है पर -- - -- -- 
- - - -- - - - में अवस्थित है । 

मधीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान 


नवीकरण की तारीख 


समाप्ति की तारीख 


अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
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शर्ते : 

8. एक किलोग्राम घारिता से अधिक के प्रत्येक 
___ 1. भंडारकरण शेड, उपयुक्त प्रज्वलनशील सामग्री 

भंडारकरण पात्र को इस प्रकार सुरक्षित रूप से बंद 
से निर्मित किया जाएगा । 

किया जाएगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियो की उसकी 

अंतर्वस्तु तक पहुंच रोकी जा सके । 
2. भंडारकरण शेड में भूमि स्तर पर और छत के 
पास पर्याप्त संख्या में संवातक होंगे और वे जल- रोधी 

9. अनुज्ञप्तिधारी कार्बाइड की प्राप्तियों और निर्गमो 
होंगे । संवातक बढ़िया जस्तेदार लोहे या अन्य असंक्षारक 

के अभिलेख और लेख प्ररूप V में रखेगा और अपना स्टाक 
धातु के तार की गेज की ऐसी जाली से ठका होगा जो 

तथा अभिलेख निरीक्षक या नमुना अधिकारी को मांग किए 
11 रेखिक से . मी . से भन्यून होगी । 

जाने पर , दिखाएगा । 
3. भंडारकरण शड को सदैव मरम्मत करके अच्छी 

10. अनुशप्त परिसर का उपयोग केवल कैल्शियम 
स्थिति में रखा जाएगा और उसे अच्छी हालत में बनाए कार्बाइड के भंडार के लिए ही किया जाएगा किसी अन्य 
रखा जाएगा । 

प्रयोजन के लिए नही । 
4. अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी उपान्तरण अनुज्ञापन 11. प्राग या विस्फोटक द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए 
प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया हर समर सम्यक पूर्वावधानिया बरती जाएंगी और उस भवन 
जाएगा । सभी उपान्तरणो को अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न के भीतर या उसके समीप जिसमें कैल्सियम कार्बाइन का 
किए जाने बाले संशोधित रेखांक में दर्शित किया जाएगा । भंडार किया जाता है धूमपान करने , प्राग या कृत्रिम 

5. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी , अनुशप्ति के धारक से , प्रकाश या एसीटिलीन को ज्वलित कर सकने वाली वस्तु 
लिखित सूचना द्वारा, अनुज्ञप्त भवन में कोई ऐसी मरम्मत ले जाने की अनुज्ञा नहीं की जाएगी । 
करने की अपेक्षा करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में 

12. निरीक्षक या नमूना अधिकारी की सभी युक्तियुक्त समयों 
उसकी सुरक्षा के लिए प्रावश्यक हो तो अनुज्ञप्ति का धारक 

पर अज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच होगी और निरीक्षक 
ऐसी अवधि के भीतर , जो सूचना की प्राप्ति की तारीख 

को यह अभिनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों और इस 
से एक मास से कम की नहीं होगी जैसा कि सूचना में 

अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा 
नियत की जाए, मरम्मत कराएगा । 

है और नमूना अधिकारी को निरीक्षण करने या किसी 
6. अनुशाप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को कैल्शियम कार्याइड की जांच करने के लिए नमूना लेने के लिए हर 
कार्याइड का विक्रय नहीं करेगा या अन्यथा परिदान नहीं सुविधा दी जाएगी । 
करेगा जिसके पास कैल्शियम कार्बाइड का भंडार करने के 
लिए इन नियमों के अधीन अनुवत्त अनुज्ञप्ति नहीं है या 

13. अन शप्त परिसर के भीतर होने वाली किसी 
वह उसको अन्यथा छूट प्राप्त नही है । इस प्रकार विक्रय 

दुर्घटना , भाग या विस्फोट की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट 
की गई या परिदत्त कार्बाइड की मात्रा उस माना से 

को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को 
अधिक नहीं होगी जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने 

और तार द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को तथा उस 
कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत है । । 

विस्फोटक नियंत्रक को जिसकी अधिकारिता के भीतर 
7. एक समय में कैल्शियम कार्बाइड के एक ही पान्न 

परिसर अवस्थित है , तुरंत दी जाएगी । 
को खोला जाएगा और उतने ही समय के लिए जितना 

14. भंडारकरण शेड को साफ़ रखा जाएगा और 
अन्य पान को पुन भरने के लिए अपेक्षित कार्बाइड को सभी कडे- कर्कट और धल को सावधानी पूर्वक हटा दिया 
हटाने के लिए आवश्यक हो । इस प्रकार हटाए जाने या 

जाएगा और गहरे पानी में उन्हीं फैक कर समाप्त कर दिया 
भरने के दौरान माता का कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क 

जाएगा । 
में पाना रोकने के लिए साथ ही उस गैस के जो वहां से 
निकल , सकती हो , ज्वलन के खतरे से बचने के लिए 

15. परिसर में एसीटिलीन गैस का जनन नही किया 
प्रत्येक युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरती जाएगी । 

जाएगा । 

प्ररुप - IV 

( पहली अनुसूची का अनुच्छेद 3) · 
एसीटिलीन संयंन के भाग रूप मगरकरण शेड में कार्याईर का आयात करने और मंगार करने के लिए अनुशान्ति 

मनुशाप्ति सं . ---- - - --- -- - --- - - - - --- फीस --- - --- - - - - - - - -- -- - ह . प्रतिवर्ष श्री --- -- - - - 
पद्रोलियम अधिनियम , 1934 और कैल्शियम कामहिक नियम , 1987 के उपबंधों तथा इस मन शाप्ति की शतों के अधीन रहते हुए नीने वगित परिसर में एक 
समय मे ---- --- - -- ----- - - -- --- - - कि . प्रा . फैल्सियम कार्बाईड का यात और भंडार करने के लिए केवन विधिनानर, मनु मनि अनुान को जारी हो । 

यह पनमप्ति 31दिसबर, 19---- - - - - - - - - - --सक प्रवृत्त रहेगा । 
तारण : 

नुका विस्फोटका नियंत्रक 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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अनुज्ञप्न परिसर का वर्णन 


इससे सलग्न रेखाक स - - - 
तारीख - -- - - - ---- -- मे दर्शित अनुज्ञान परिसर मे भंडारण 
शेड समाविष्ट है और -... - -- - 

.. - - - मे 
अवस्थित है । 


के अधीन पादत्त अनुज्ञप्ति नही है या उसको उमसे अन्यथा 
छूट प्राप्त नहीं है । इस प्रकार विक्रय की गई या परिदत्त 
कार्बाइड की मात्रा उस मात्रा से अधिक नही होगी जिसे 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने कब्जे में रखने के लिए 
प्राधिकृत्त है । 


नवीकरणो के पृष्ठांकन के लिए स्थान 


नवीकरण की तारीख समाप्ति की तारीख अनुज्ञापन प्राधिकारी 

के हस्ताक्षर 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 


7 इस समय में कैल्सियम कार्बाइड के एक ही पान 
को खोला जाएगा और उगले ही समय के लिए जितना 
अन्य पान को पुनः भरने के लिए अपेक्षित कार्बाइड को 
हटाने के लिए प्रावश्यक हो । इन प्रकार हटाए जाने या 
भरने के दौरान प्रार्द्रता का कलसियम कार्बाइड के सपर्फ 
में पाना रोकने के लिए माथ ही उस गैस के जो वहाँ में 
• निकल सकती हो , ज्वलन के खतरे से बचने के लिए प्रत्येक 
युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरती जाएगी । 

___ 8. एक किलोग्राम धारिता से अधिक के प्रत्येक 
भंडारकरण पान को इस प्रकार सुरक्षित रूप से नद किया 
जाएगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसकी अंर्तवस्तु 
तक पहुच रोकी जा सके । 

9 अनुज्ञप्तिधारी काबहिड की प्राप्तियों और निर्गमो 
के अभिलेख और लेखे प्रारूप V मे रखेगा और अपना स्टाक 
निरीक्षक या नमूना अधिकारी को माग किए जाने पर 
दिखाएगा । 


- - - - - - - - - - - - -- --- - 
शत : - - 

1. ( क ) भडारकरण शेड उपयुक्त प्रज्वलनशील सामग्री 
से निर्मित किया जाएगा । 

( ख ) शेड को एमीटिलीन सयन भवन के अन्य भागों 
से एक ठोम विभाजन द्वारा अलग किया जाएगा जिसमे कोई 
मुख नहीं होगा । यदि कोई मुख हो तो वह एक ऐसा 
मार्ग होगा जिसमे से कार्याइड पाना को भडारकरण शेड से 
एसीटिलीन मयत्न क्षेत्र तक लाया और ले जाया जा सके । 
मार्ग पर स्वत तद होने वाले प्रकार का अग्निसह द्वार 
फिट किया जाएगा । 

2 भडारकरण गेट मे भूमि स्तर पर और छत के पास 
पर्याप्त संख्या मे सथानक होगे और यह जल रोधी होगा । 
सवातक , बढ़िगा जरतेदार लोहे या अन्य असक्षारक धातु 
के तार की गेग की जाली से ढका होगा जो 11 रखिक से 
मी में जन्यून हागी । 

4 भडारकरण मेट को सदैव गच्छी हालत मे बनाए 
रखा जाएगा । 


___ 4. अनुज्ञप्त परिमर मे कोई भी उपातरण अनुज्ञापन 
प्राधिकारी की लिखित पूर्व मजूरी के बिना नहीं किया 
जाएगा । मभी उपनिरणा का अनुमाप्ति के साथ सलग्न 
किए जाने वाले मशधित रेखाक मे दणित किया जाएगा । 

5 यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी , अनुज्ञप्ति के धारक से , 
लिखित सूचना वारा , अनुज्ञप्त। भवन मे काई ऐसी मरम्मान 
करने की अपेक्षा करना है जा ऐने प्राधिकारी की गण में 
उनकी सुक्षा के लिए प्रात कि हा ता अनुप्राप्ति का धारमा 
ऐसी अवधि के मीर, जो सूचना की प्राप्ति की तारीख में 
एक मान में काम की नही होगी, जैसा कि सूचना मे निया 
की जाए, परम्मत कराएगा । 

6 मामधारी किसी ऐसे हाकि वो कैल्सियम 
काबदिइ मा पिका अशा परिदान नहीं करेगा जिसके 
माम कमिपम साइड का शधार करने के लिए इन निरमो 


10 अनुशप्त परिसा का उपयोग केवल कैल्लियम 
कार्बाइड के भडार के लिा ही किया जाएगा किसी अन्य 
प्रयोजन के लिए नहीं । 

11 प्राग या विस्फोट द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए 
हर समय सम्यक पूर्वानवाधिमा बरती जाएगी और उस भवन 
के भीतर या उमक समीप जिसमे फैल्मियम 
कार्बाइंड का भडारा कि जाता है धूम्रपान करने , आग या 
कृत्रिम प्रकाश या एसीटिलीन को ज्वलित काने सकने 
वाली वस्तु ले जाने की पनुझा नहीं दी जाएगी । 

12 निरीक्षक का नमूना अधिकारी को नमी युक्तियुक्त 
समया पर अनुश । परिसर म अबाध पहुच होगी और निरीक्षक 
को यह अभिविन करने के लिए कि इन निपमा और 
इम अनुज्ञपिन की शतों का ममाक संप से पानन किया जा 
रहा है और नमूना का निरीक्षण करने या किसी काइड 
की जाच करने के लिए नमूना देने के लिए हर सुविधा 
दी जाएगी । 

13 पजप्त गरि के भीतर होने वाली किसी 
दुर्घटना, "पग या विस्फार की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट 
को या निकतम पतित थान के भारसाधक अधिकारी को 
और तार गनुरू] विस्फाटक नियन्त्रक को तथा उस 
विस्फोटक निवक को गिमकी अधिकारि - के भीर परिसर 
अवस्थित है , पर दी जाएगी । 


14 भटा कण शेप को साफ रखा ज ए ।। और सभी 
कई- और घ का धानो पूर्वक हटा दिग जाएगा 
और गहरे पानी मे उन्हें फैक कर रागाप्त कर दिया जाएगा । 
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माल्सियम काशित की प्राप्ति मौर विक्रय का लेखा 
टिप्पणी: ---इस प्रभिलेख को अद्यतन रखा जाना चाहिए । प्रविष्टियां प्रतिदिन मीर तभी कर दी जानी चाहिए जब फैल्सियम काज की प्राप्त किया 

जाता है या उसका विक्रय किया जाता है । 


तारीख 


आदि प्रतिशेष कि . पा . प्राप्तफाइड कि . पा . पकेज की किस्म मौर सं . प्रदायकर्ता का नाम, विक्रय किया काबाइड 

WAT PF , AT. 


पैकेज की किस्म 
ter 


5 


6 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


प्रत अतिशेष 


अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर 


टिप्पणी 


उस व्यक्ति का नाम , पता मोर अनुशाप्ति 
सं . जिसको कादिसविनय किया 
गया था 
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on 


thumIhVEVU 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Development of Industrial Development ) 
New Delhi, the 18th February , 1987 

NOTIFICATION 


G .S .R . 105 ( E ). - Whereas the draft of the Car 
bidc of Calcium Rules, 1985 , was published as re 
quired by sub -section 2 of section 29 of the Petro 
leun Act, 1934 ( 30 of 1934 ) with the notification 
of the Government of India in the Ministry of In 
dustry and Company Affairs (Dcpartment of Indus 
trial Devclopment) No, GSR 404 ( E ), dated the 
4th April, 1985 in the Gazette of India , Extra 
ordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), dated 
the 7th May. 1985 inviting objections and suges 
tions from all persons likely to be affected thereby 
before the expiry of 45 days on wliich the copies 
of the official Gazette th which the notification was 
puitiid were inade available to the public ; 


CALCIUM CARBIDE RULES, 1987 

CHAPTER I 

PRELIMINARY 
1 . ( 1 ) Short title and commencement- - These 

rules may be called the Calcium Carbide 

Rules, 1987. 
( 2 ) They shall come into force on the date 

of their publication in the official Gazette . * 
2 . Definitions - - In these rules, unless the context 

otherwise requires . 
(a ) “ Act " mcans the Petroleum Act, 1934 

( 30 of 1934 ); 
(b ) " Carbide" means Calcium Carbide; 
( c ) " Chicf Controller" means the Chief Cont 

roller of Explosives ; 
(d ) " Conservator of the Port " includes any 

person acting under the authority of the 
officer or body of persons appointed to be 
Conservator of a Port under section 7 of 

the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ) ; 
(c ) " Controller of Explosives" includes a Joint 

Chief Controller of Explosives, Deputy 
Chief Controller of Explosives and Deputy 

Controller of Explosives ; 
( f) " district authority " means-- - 
( a ) a Commissioner of Police or Deputy 

Commissioner of Police in any town 
having a Commissioner of Police ; and 


And wlcreas, the copies of the said official 
Grzeite were made available to the public on the 
17th July , 1985 ; 


And whereas the objections and suggestions re 
ceived from the public on the said draft have been 
considered hy the Central Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers confer 
red by Section 4 of the Petroleum Act, 1934 , the 
Centui Government herehy makes the following 
us, namely 


sonable precinto contact wied to prevent 


gas . 
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( h ) in any other place, the District Magist 

5 . Precautions against contact with water. — 
rate ; 

Every reasonable precaution shall be taken to pre 
(g ) "District Magistrate" includes an Addi vent carbide coming into contact with water , and 
lienal District Magistrat . and in the State 

where such contact may have occurred , to prevent 
of Punjab and Haryana and in the Karai 

ignition of the gas. 
hal, Mahe and Yanam areas of the Union 

6 . Disposal of carbide if wet - If any carbide 
tertory of Pondicherry , also include a 

hecomes wet and the receptacle becomes hot it shall 
Sub - divisional Magistrate ; 

be destroyed by being submerged in deep water . It 
( h ) “ Form " means a Form as given in the cleep water is not available , the wet carbide , shall 
Second Schedulc ; 

he spread out in the open in an isolated place, and 

all precautions shall be taken to prevent any fire or 
( i ) " Inspector" means an Officer authorised artificial light or article capable of igniting acetylene 
by the Central Government under Suh 

heing brought near until the material has given off 
section ( 1) of socifon 13 of the Act; 

its gas and the surrounding arca has become free of 
( j) “ prescribed receptacle " means a receptacle 

gus . 
which 

Note : -- - The fact of carbide having become wet, 
( i) is made of steel or any other material 

will be indicated by the outward appear 
approved by the Chief Controller but has 

ance of the drum , and probably ly a dis 
no copper in its composition ; 

agreeable odour, showing a leakage of 
( ii ) is hermetically closed at all times ex 
cept when its contents are being placed 

7 . Children and intoxicated persons. — No person 
within it or withdrawn from it ; and 

shall employ or allow 
( iii) bears a stamped cmbossed , painted or 

( i) any child under eighteen years of age; or 
printed warning exhibiting in cons 

( ii ) any person who is in a state of intovica 
picuous characters the words " Calcium 

tion 
Carbide " - - 

(a ) for the purpose of loading , uploading or 
Dangerous if not kept cry " and the fol 

transport of carbide ; or 
lowing caution :-- 

(b ) to enter any premises licensed under 
" The contents of this package are liable , if 

these rules . 
hrought into contact with moisture , to 8 Prohibition of smoking, fires and lights.- - No 
give off a highly inflammable gas " : 

person shall smoke, and no fires , artificial lights on 
Provided that for the containers of carbid . articles capable of igniting acetylenc shall be per 
imported , the warning shall be accord 

mitted 
ing to relevant Interna innil Code 

( a ) at any time within or near the placo 
(k ) " Sampling Officer" means an officer autho 

where carbide is stored ; 
riscd by the Central Government under 

( b ) near a vehicle or vessel transporting 
Sub -section ( 1 ) of section 14 of the Act, 

carbide. 
CHAPTÉR II 

CHAPTER TIL 
GENERAL PROVISIONS 

IMPORTATION OF CARBIDE 

PART - GENERAI. 
3 . Carbide to he packed in prescribed recep 
tacles. - Carbide shall not bc imported , transported 

9 . Licence for import of carbide. - Carbide, other 
or stored unless it is packed in prescribed recep 

than carbide which may be possessed without a lic 
tacles ; 

cncc under rulc 26 , shall not be imported except 

under a licence granted under these rules . 
Provided that the Chief Controller may permit 
any receptacle other than the prescribed 

PART II — 
one if he is statisfied that such a recep 

IMPORTATION BY SEA 
tacle may be lised without any undue 
liazard . 

10 . Port of Import. - Carbide shall not be im . 

ported except at the ports of - 
4 Restriction on delivery and despatch of car 

Bombay 
hide. - No person shall deliver or despatch any car 
bide to any person other than the holder of a stor 

Calcutta 
age licence or his authorised agent or a port auto 

Cochin 
rity or a railway adininistration : 

Tuticorin 
Provided that nothing in this rule shall apply 

Kandla 
to the delivery or despatch to any person 

Madras 
of Carbide in quantities which are per 

Mangalore 
mitted by rule 26 to be stored without a 

Port Blair 
licence. 

Visakhapatnama . 
1647 G1/ 86 - - 3 
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11. Duty of Master or a Agent in port. 

cach case of thic Central Government and under 

such conditions and restrictions as it may impose in 
( 1 ) The master or the Agent of the owner of 

consultation with the Chief Controller . 
cvery vessel arriving at any port and car 
Tying carbide shall, oli entering the port 
und before landing any cargo , declure in 

PART 11 
wri ing to the Collector of Customs and 

IMPORTATION BY AIR 
ako to the Conservator of the Port the 
quantity and description of the carbide 

18 . Importation by Air. — No person shall import 
carried hy it. 

carbide by air save with the preyious sanction in 
( 2 ) The master shall moor the vessel at such cacli case of the Central Government and lllider 

place as the Conservator of the port muv such cuditions and restrictions and on payment of 
direct and while anv carbide remains in such fices is it may impose and in such quantities 
hoard , the master shall not, except for and mannery as may be allowed by the Director 
the purpose of proceedings to sea , re 

Gencral, Civil Aviation . 
nove the vessel without the written per 
mission of the Conservator of the Port. 

CHAPTER TV 
( 3 ) The master shall cusure that the hold of 

TRANSPORT 4TION OF CARBIDE 
cvery vessel bringing carbide into port 
shall be cfficiently ventilated from the time 19. Transportation in quantity not exceeding 5 
the vessel cnters the port until all the cut kilogrammes .. - Carbide transported in any quantity 
bide on board has been discharged or 1101 ( xceeding 5 kilogramimey shall be packed in 
until the vessel has left the port. 

prescribed recepticles and each receptacle contain : 

ing not more than 1 kilogramme. 
12 . Defective Receptacles - - The Collector of Cus . 

? . Transport in quantity ceceding 5 kilo 
terms may i quire that any receptacle containing 
carbide which does not satisfy the requirements 

grainmes . — Carbicle in 
of 

kilo . 

quantity excecding 5 
role 3 of which is defective shall be submerged 

glulines hall not be transported Cell under the 

in 
deen water under the direction of the Conservator 

folluwing conditions, namely S 
of the port , without coinpensation to the consignecs. 

(a ) Carbidla shall be carried in pri scribed recep 
13 . Facilities to be afforded to Inspecting OH 

tacles , no riocentacle sheli be capable of 
cers - The master or the agent of the owner of any 

containing more than 100 kilogramme of 
vessel in port with carbide on board hall, when so 

carbide; and 
required by the Collector of Customs or by the 

( b ) the carbide shall not be deposited at any 
Conservator of port or by an Inspector or Sampling 

time during trar:sit in ury building other 
Officer. show to such officer all carbide under his 

run a builling liccused for the storage of 
control or on board , and shall afford every reason 

curhide under these jule : 
ahle fucility to enable such officer to inspect such 
carbid wils to ascertain whether the provisions of 

Provided Hat the Chief Controller may permit 
these rules are duly obscrved and to take amples 

iranspurt of carbide in Toleptacles capable of con 
free of charge . iſ such oflicer se desires . 

taining more than 100 kilogrammes specifically ar 

proved by him for the purpose and incer such condi 
14 . Landing of carbide - ( 1) Carbide shall he 

non ih : t bw pay prescribed in this tehalf : 
landed only with the permission of the Collector of 
Cuctoms and at such place or places as the Conser 

Provided further that cariode so transporred is 
Vitor of the Port may direct. 

ineant for directly charging int ) { i1cctylene genera 
( 2 ) ( arbidde shall be landed only between sun 

lor and not for repacking into 111 cu her receptaclo 
rise and sunset. 

21 . Trasport by Railway or kond , - ( 1) Cartrida 
15 . Romoval after landing. All carbide 

while in the custody of laway administration or it 

landed 
from any vessel shall be removed without unneces 

road tripsport agency for transport, shall not he 
Sarv delay to a licensed premises, and if conveyed 

stored i.; any goods slick bli otter materials b il 
by water shall be conveyed only in an open barge 

shall be slacked in the open der water -proof slee s 
certificd as suitable for the conveyance of 

and shall be so pluced as to sielent any receptacle 

carbide 
by the Con _ rvator of the Port. 

containing it from becoming wel . 
16 . Storago al Port, - Notwithstanding 

2 ) Where the carbide is consisted by rail it shali 

anything 
contined in rule 15 , carbide, if it cannot be 10 

be subject to all the regulations which may from time 
moved immediately from the port may be stored in 

10 und be prescribed 21 Liiv Olpecially in that 
the port in 3 Suparate godi w 

hemalt by the ritilway asum - 
itWay from 

ion, 

other 
buildings, 

22 . Transport Ivy Passenger 11.4in . - Where carbid : 

in transported by passenger train 
PART IIT 

( i) the quantity carried hy any one train shall 
IMPORTATION BY LAND 

not exceed 250 kilogrammes ; 
17. liportation by land . - No person shall import 

(ii ) the carbide shall be carried in brake van of 
carbidc by land save with the previous sanction in 

the train ; 


underpling 


certain ich oft afford 


of ch are 


DV Vesse 


licensed 
preconly 
in an open 
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अभाधारण 
- - - - - == - = - = - - = - 

- = 
( 1) Carbide shall be scorci . 
( a ) it in quantities and simuling nore than 200 

kilogrammes but not acceding 500 kilo 
grannies 11 suitabli uninhabited build 
ing at least 3 metres clivity from any whe 
premises ; 


(112 ) no naked lamp or other sriilicial light capal 

blc ol guttilig inflamable gay shall be taken 

into a van containing virbride and 
(iv ) the valt siiall lie Well ; tillated and as I Tui 

possible in Wutul - igal 
2 .). Transport by watır. -- .Where carbide is con 
Voyed by water it sholl be packed and sloja ili 
accordance with the reguiations contained in the 
Merchant Shipping Carriage of Dangerous Goody 
Rules, 1978 . 

21. Transport by Au - Cubomy be trans ; unted 
by air in such quanities und in such a manner as 
may be allowed by the Directo ( letal, Civil Avt: 
tion , 


( b ) if in 4uunilaus ugcrutaring more than 51 

kilogrammes ld not naruthan , 5000 
kilcyrannes 11 i Suitable wujuliabilud 
building at least 6 metres away from y 
other premises; 


( 0 ) it in quantities aggregating more than 

5000 kilogrumes, in a suitable uniulia 
bited building at least 9 metres away 
from any other piemises ; 


- Not more than 1000 metric tonnes of cure 

bide shall be stored in any one building, 
provided that not more than 250 metric 
tonnes of carbide is stored in any one room 
or other parte te lilding . 


( 3 ) A carbide Herele id mill also finy a 

Part of, or # lachec lion relylene platit 
provided that 114 ! 10m from the 
portions of the plant l y isilantial putition 
and the citire buildin " including the Cill 
bide storage shed , 11% a sately dis 
tance of 15 metres from any other premies : 


Provided that the chiul contra del my love the 
storage shed at a disiance of less than 15 Meties in 
the case of cetylene plants unch bale been under 
orcrutiun before these rules lue contra joto force 71111 
under sucli conditions is he may pecity . 


CHAPTER 1 

STORAGE OF CARBIDE 
25 . Carbide to be commerciulily rire.- - No cabido 
shall be kept at any place with or without a licence 
unless it is " commercially purc Wat is , unless it con 
tains no impurities which would render the gas evol 
ved either alonc cr in admislurs with air , dalle 10 
ignite spontaneously and the Lits lolierl shall comply 
with the requirements given in specification for cal 
cium carbide, technical, IS : 1040 

26 . Licence for storage . No person shall sturo 
any carbide except under a licence granted under 
these rules : 

Provided that I licencu 519.111 be requireu for 
storage of carbide 
(a ) in any quantily not cxceeding five kilogram 

men if it is kept in prescribed receptacles 
each containing net irfe that one kil 

wan , 
( b ) in any wanty exceeding five kilogrammes 

but not excecling ito hundied kilogr:1117 
incs subject 10 the towing conditi . 115 
namely : --- 

(i) the receptacles all le stored in a stay 
and all tontilated storagoslod , which may 

forni a part of or attached to a building Printa 
ded that it is purated therefrom by a substan 
tial partition and the only means of acces to it 
is from outside air ; 

(1 ) due precautions shall le luken to prevent 
unauthorised persons from having access to the 

receptacles; 

(ui) the receplacles Sla ! le kept securely 
closed except while taking out carbide there 

from ; 
( c ) temporarily within port limits under such 

conditions at the Conscrvitor of the per 

inay specify, 
( d ) 14 hilo in transit under the custody of railivay 

administration of road tiansport agency : 
(c ) in the possession of the Defence Forces of 

the Union ; 
27. Obscrvance of sufety distawc from the licensed 
storage shed recessary .-- - 


( 9 ) Livery building living cashide 11411 he 

> mounded by a lielll on line ofw hat 
19 mctres high to preverit unauthorised 
personis having « Coch , to the shed and are 
Ciclosa y lich Vall or fence shall collar 

ilie safety in ne kasino lo he kept cle : 
28 Constinction of storage I ! L !les.- Elu y files 
mises for storage of carbide shall - - 


lidi bu constructed of 1100 - tamiable dlului: 

with cemented floor raised at least 30 
2 . 1111meters from this urounding ground 
level; 


) he hell ventilatod buth near the coiling and 

1! : floor to the sitiyaction of the licensing 
authority. The ventilator opening ill be 
covered with two layers of galvanised iron 
or other n011-corroding metal wire gluge 
Dirving coprer ind of mesh not least : 
U pr lineal ( C171117111 ": 


( 119 Maler light; 
( d ) te oſ sufficicit capacity 0 as 10 Conveniently 

accommodate the cuantiv of carbide pra - 
posed to be stored , lcaring a gangway space 
of at least 60 centimetros alround the 
stack . 
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Note :-- The floor arca for storage of carbide may be 

calculated at the vall of 2 SQMlonne , 
provided that stuck luruhi is limited to 2 . 
und height of the sturiga slied is not le 

than 3M . 
29 . Arrangements in Norage premises. - - Carcid > 
receptacles shall be inustly s acked on rucks or 
tresites or on a raised platlurn inside the storuge pre 
Fise , at least 30 ceatueires aicve the inner floor 
level. 

CHAPTER VI 

LICENCES 
30 . Grant of licence . - - Licences under that rules 
may be granted by the licens.ng authorities sctforth 
in the First Schedule in the Forms specitied for the 
purposc and on payment of a free spacited therein . 

31. Period for which lienees may be grantec or 
Tenewed . - - 
( 1 ) Every licence granted or renewed under 

thest rulcs shall remiju in forçc until ho 
31st day of December of the year upto 
which the licence is alanild or renewed sub 

ject to a maximum of three years . 
(2 ) Ntowithstunding allylling contained in suli 

rule ( 1 ) , the licensing authority where it 
is satisfied that a Lucc is required for a 
specific work of festival which is not lilcly 
to last upto the 31st day of December of 
tlıc year for which the licence is granted or 
renewed , may grant or renew a licence 

for such perlud us is fiktualiy necessary , 
32 . Application for licence .- - A person wishi! 10) 
obtain a lunce under these Tulus shall submit all 
application in Form I to the juthority empowered to 
grunt sucli a licence . 

33 . Particulars of licencu 11 . Irury licence gian2 -- 
led under these rules shall be held subject to the 
conditions specified therein and shall contain all the 
particulars which are condined in the form specifice 
under these rules . 

(2 ) One copy of the plan or Jans for the licensed 
premises signed in token of approval by the licensing 
authority shall be attached to the licence which shall 
form part of such licence , and an identical copy shall 
be filed for record in the office of the licensing autho 
Illy . 

34 Prior approval of specifications anel plan , of 
preiaises proposed to be con - . - . 
(1 ) Every person desiring is obtain a licens to 

inport and store cu hidu in Forin I, Form 
III or Form IV , as the case may be, shall 
submit to the licensing authority an appli 

cation along the 
(a ) Specification and plany diavn to cuis in 

duplicate clearly indication 

(i) the manner in which the provision , orcs 
cribed under these rules sha l he complicd with., 

(ii) the premises pr. ;vised to be liv nscu . 
the area of which shall to 11:11ctly or other 
wine marked ; 

(iii) the surrounding and all premisen . 109rla 
etc . lying within 50 melich the cage of the 
shed which is proposed to be licensed ; 


( iv ) the position , detaiis of construction and 
ground and olevation views of storage shcl. 
( b ) 1 scrutiny free oí Rs 10 paid in the man 

ner specificd in lule 0 . 
(2 ) It the licensing authority is!!ui scrutiny of the 

spscilication and plans and after wecking 
sucli coquiries as he L DS fit , 15 Susieu 
thal carbide way be luled in 100 proses 
proposed to be licensed , he shall returni 10 
the applicant one copy each of the speciuica 
tions and plans segred by liim conveying 
his sanction subject to such conditicia > 

110 may sriuly . 
35 . Prior approval necessary for alteration in the 
licused preouses. 
( 1 ) No alteration shall lic Carried out in the 

licensed prepuses unlil a plan or pl.105 
showing such alteration has been approved 

111 writing by the licensing authority . 
(2 ) A person wishing to carry out any altciation 

in the licensed promise , shall submit to the 

licensing authority .-- - 
(a ) three copies of a properly drawn plan of 

the licensed prenses showing distinct 
colour or colours the propoed alterations 

and the reasons therefor. 
(b ) a fee of Rs. 10 for scrutiny of the proposed 

alteration . 
(3 ) If the licensing authority , after scrutiny of the 
plan showing the proposed alteration and after making 
such cnquirics as he decms fit, is satisfied that the 
proposed alteration may be carricd out he shall 
return to the licensec one copy of the plan signed 
by him and conveying his sanction subject to such 
conditions as he may specify . 

( 4 ) The holder of the licence shall apply to the 
Licensing authority for the amendment of the licence 
as soon as the sanction for alteration has been carried 
out . 


36 . Ancndment of licencc . - ( 1 ) Any liccnce grant 
cd under these rules inży be anne , edle th . . th ity 
cmpowered to grant such a licence . 

(2 ) The fee for amendment of the licence shall be 
Rs. 10 plus thc amount, if any, by which the fee 
that would have been payable if the licence had 
originally been issued in the annended form cxceeds 
the fee originally paid by the licensec . 

( 3 ) The licenxee who desires to have his licence 
ainended shall submit to the licensing authority : 


( i) an application duly filled in and signed in 

Form I ; 


( ii ) the licence sought to be amended together 

with the approved plan attached to it ; 


( iii ) where any alleration in the licensed pre 

inises hus becn caricd out, three cupics of 
the properly drawn plans showing the altera 
tions sanctiuncd under rule 35 by the liçens 
ing authority : 
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( iv ) fce for amendment of the licence as specified 

in Sub -rule ( 2 ). 
37. Renewal of Licence : - ( 1 ) Ihe licence may be 
renewed by the licensing authority empowered to 
grant such a licence : 


Provided that a licence which has been granted 
by the Chiet Controller may bu renewed without 
alteration by the Controller of Explosives duly autho 
rised by the Chiel Controller. 

(2 ) Every licence granted under these rules fruy be 
rchewable 1or three calendar years where there has 
been no contravention of the Act or of the rules 
francd thereunder or of joy condition of the licence 
SO rcnewed . 


(3 ) Where a licence which has been icnewed for 
more than one year is surrendered before its expiry , 
the renewal foc paid lor the unexpircd portion of life 
licence shall be refunded to the licensce provided that 
no refund of renewal fcc shall bu made for any 
calendar year during which 
(a ) the licensing authority receives the renewed 

licence for surrender, or 
(b ) any carbidc is received or stored on the 

authority of the licence . 
(4 ) Every application under sub - rule (2 ) shall bo 
made in Form 1 and shali be accompanied by the 
licence which is to be renewed together with approved 
plans attached to the licence and the renewal free. 

( 5 ) Every application for the renewal of the licence 
shall be made so as to reach the licensing authority 
at lcast 30 days before the date on which it expires , 
and if the application is so made , the license shall 
be deemed to be in force until such date as the licen 
sing authority renews the licence or until an intima 
tion that the renewal of the licence is rcfuused has 
been conmunicated to the applicant. 

(6 ) Where the renewal of the licence is refused , 
1cv paid for the rencwal shall be refunded to the licen 
sce aftcr deducting therefrom the proportionate fee 
for the period beginning from the date from which 
the licence was to be renewed upto the date on which 
rencwal thereof is refused . 

( 7 ) The same fee shall be charged for the renewal 
of the licence for cach calendar year as for the grant 
thereof : 


Provided further that in the case of an application 
for the renewal of the licence for a period of more 
than one calendar year at a time, the fee prescribcd 
under clause (i) or ( ii) of the first proviso , if payable , 
shall be paid only for the first calendar year of the 
renewal, 

38 . Rerusal of licence . — Licensing authority reſu 
sing to grant, annend , renew or transfer the licence, 
shall record his reasons for such refusal in writing . 

39 . Suspension and cancellation of licence . - ( 1 ) 
Every licence granted under these rules shall 

(i) stand cancelled , if the licensee ceases to 

have any right to the site for storing 

carbide ; 
( ii ) be liable to be suspended or cancelled by 

an order of the lensing authority for any 
contravention of the Act or of any rule 
made thereunder or of any condition con 
tained in such licence , or by order of the 
Central Government, if it is satisfied that 

there are sufficient grounds for doing so . 
Provided that i 
(a ) before suspending or cancelling a licenco 

under this rule the holder of the licence 
shall be given an opportunity of being 

heard ; 
(b ) the maximum period of suspension shall not 

exceed three months ; and 
( c ) the suspension of a license shall not debar 

the holder of the licence from applying for 
its renewal in accordance with the provi 

sions of rule 37 . 
( 2 ) Notwithstanding anything in sub - rule ( 1 ) , an 
opportunity of being heard may not be given to the 
holder of a licence before his licence is suspended or 
cancelled in cases , 
( a ) where tlie licence is suspended by a licensing 

authority as an interim mcasure for viola 
tion of any of the provisions of the Act 
or these rules , or of my conditions con 
tained in such licence and in his opinion 
such violation is likely to cause ipiminent 

danger to the public : 
Provided that where a licence is su suspended , the 
liccnsing authority shall give the holder of the licence 
an opportunity of being heard before the order of 
suspension is confirmed ; 
(b ) Where the licence is suspended or cancelled 

by the Central Government, if the Govern 
ment considers that in public interest or in 
the interest of the security of the State such 

opportunity should not be given . 
( 3 ) A licensing Authority or the Central Govern 
ment suspending or cancclling a licence under sub -rule 
( 1 ) shall record its reasons for yo doing in writing 

40 . Procedure on cxpiration , suspension or cancel 
lation of licence - ( 1 ) A person licensed to storc car 
bide shall, on the cxpiration , Suspension or cancella 
tion of his licence , forthwith give notice to the District 
Authority of the quantity of carbide in his possession 


Provided that - 
(i) if the application with the accompaniments 

roquired under sub - rule ( 4 ) is not received 
within the time specified in sub - rulc ( 5 ), 
the licence shall be renewed only on pay 
inant of a fce amounting to twice the fee 

Ordinarily payable ; 
(ii ) if such an application with accompaniments 

is received by the licensing authority after 
the date of expiry but not later than 30 days 
from the date of cxpiry, the licence may 
without prejudice to any other action that 
may be taken in this behalf, he renewed 
on paynient of twicc thc foc ordinarily 
payablo : 


of such disabled 


tot or these iny penales 
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and shall comply with any directions which the Dis (4 ) The person to whom the licence is so traris 
trict Authority may, on the recommendation of the ferred shall enjoy the same powers and be subject 
Chief Controller , give in regard to its disposal. 

lu tlę same obligations under the licence as the 
( 2 ) The District Authority may grant for a to 

original liccnsec . 
not exceeding three months from the date of expira 
tion , suspension or cancellation , as the case may be , 

43 . Procedure on death or disability of licensee. - --- 
a temporary licence for the storage of carbido actually 

( 1 ) If a licensee dies or becomes insolvent or men 
held at the time of the issue of the termopiry 

taliy incapable or is otherwise disabled , the person 
licence : 

carrying on the business of such licensec shall not 

bc liable to any penalty or confiscation under the 
Provided that : 

Act or these rules for exorcising the powers granted 

to the licensce during such time ay inay reasonably 
(a ) where the expired , suspcoded or cancelled 

be required to allow him to make an application for 
licence was granted by an authority , other 

a new licence in his own name for the unexpircd 
than that District Authority , no temporary 

portion of the original licencc in respect of the year 
licence shall be granted without previous in a hich the licensed dies or become insolvent ut 
consent of such other authority ; 

incntally incapable or is otherwise disabled : 
( b ) the fce chargeable on a licence granted 

Provided tiat nothing in this sub -rule shall be 
under sub -rule ( 2 ) shall bear the same pro 

deemed to authorise the exercise ul any power under 
portion to the fee charged on the expired 

this sub -rule by any person after the expiry of the 
or cancelled or suspended licence as the 

period of the licence . 
period covered by the temporary licence 
bears to a full year. 

( 2 ) A fee of Rs. 10 shall be charged for a new 

licence for the unexpired portion of the original licence 
41. Appeals. - ( 1) An appeal shall lie against any 

granted to any person applying for it under this 
order cancelling or Jefusing to grant, amend or renew 

rule . 
a licence or cancelling or suspending a licence to 

(i) the Central Government, where an order is 44. Loss of licence.- - Where a licence granted 
passed by the Chief Controller ; 

under these rules is defaced , lust , destroyed or other 

wise rendered useless , a duplicate may be granted on 
( ii) the Chief Controller, if the order is passed 

submission of a copy of thc plan or plans identical 
hy the controller of Explusives ; 

with those attuched to the licence and on payıncut ol 
( iii ) the inmediatc official superior to the Dis 

a fee of Rs. 10). 
trict Authority , if the order is passed by 
the District Authority . 

45 . Produclion of licence on demand ( 1) Every 

person holding or acting under a licence granted 
( 2 ) Every appeal shall be in writing and shall be 

under these rules shall producc it, or an authenticated 
accompanied by a copy of the order appealed against 

copy of it , at the place to which the licence applies , 
and shall be presented within 60 days of the order 

when culled upon to do so by any Inspector . 
passed . 

(2 ) Copics of any licence niay , for the purpose of 
12 . Transfer oſ licence. - ( 1 ) The hulder of a licence 

this rulc , be authenticaled by the authority which 
nay at any time before the expiry of the licence, 

granted the licence on payant of a fee of Rs. 10 for 
apply to the licensing authority to transfer the licence 

tach authenticated copy. 
to 9.10ther person . 
( 2 ) Every application for the transfer of a licence 

46 . Payment of fcc5.---- All fecs payable under these 
shall be accoinpanied by - - 

rulcs shall be paid in the following manner 
(i) a letter signed by the holder of the licenc ( 1 ) Fees by 10 ml demand drait payable at 
indicating the iull name and postal addross 

Nagpur on any Nationalised Bank drawn in favour of 
of the person to whom he wishes to transfer 

an officer nominated by the Chief Controllor of Ex 
the licence and complete possession of 

plosives in the Department of Explosivos, Nagpur, 
licensed premises ; 

and in cases where amount payable does not exceed 

Rs. 100 the payment may be made by cash , postal 
( ü ) the licence sought to be transferred together order or cheque drawn on any locul nationalised 

with approved plan or plans attached 10 it ; bank , 
( iii) an application in Form I duly filled in and 

( 2 ) Fces payable to the Contioller of Explosives 
signed by person to whom the licence is 

hall be paid by it crossecl demand draft on any 
sought to be transferiod ; 

nationalised bank uw in favour of the Controller 
( 1 ) ter of Rs. 10 punt in the inanner Yosified 

of Explosive s to whom the payuent in plade, payable 
i ruls 46 . 

il the station where 1115 office is located and in cases 

where the amount payable does not exceed Rs, 100 , 
(3 ) The licensug authority on receipt of the dou the payment may be made by cash , postal order or 
incnts and fcc rcquired under sub -rulc ( 2 ) shall , if cheque drawn on any local nationalised bank . 
he approves the transfer, enter upon tlic licence , 
under his signature , an endorsement to the cffect that 17 . Procedure on reports of infringement. -— I he 
licence has been transferred to the person so named . District Authority shall inform thic Controller of 
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- 
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by hiin on any reports of infringements of the Act further investigation or inyway to be made , all 
or of these rules which the said Controller of Explo . Wreckagc and debris shall be left untouched except 
Yves or the Chief Controlli r may make to him , 

111 so far as its removal may be necossary for the 

rescue of persons injured and recovery of the hodies 
18 Txecutive control mer authorities - -Event of any persons huiled by the ucidunt or !il the case 
11111only other than the tral Government actiny 

of Tullways, for the stortion of through commi 
under this chaplu sliall perlounity duria s Subject to 
The control 01 the Central Government : 
Provided that nothing in this nule shall be deemed 

CHAPTER VIII 
to allcet thu muvers of erecutive control of the Chief 
Convoller we the oflicus subordinate to him . 

EXEMPTION 

50 Repeal and savings - (1 ) The Carbide of Cal 
CHAPTER VII 

cium Rules, 1937 : 10 hereby repealed . 
NOTICE OF TYCIDENTS 

( 2 ) Nitwithstanding such repcal 
19 . Notice of accidents f1 ) The notice of an 

(i) all licenses or duplicates granted or rene 
16 . ident under section 27 of tho let shall be given 

wed under the said rules, and all fees 
forthwith 

imposed or levicd shall be deemed to have 

heen granted , lil wed , imposed or levied . 
( a ) in case of the notice given to the Chicf Con 

as the case may be, under the correspond 
troller by an Pxpress telegram ( Telegra 

ing provisions of these rules . 
phic Address : Explosives , Nagpur) followed 
within 24 hours by a letter giving parti 

all approvals given and all powers conferred 
culars of the accident ; and 

by or under any notification or mile shall , 

so far as they are consistent with the pro 
(b ) hv . quichust means of communication to 

visions of the Act and these rules, he 
the nearest Ma istrate or to the officer-in 

cleemed to huve been given or conferred 
charge of the Police Station having juris 

hy or under thes , rules 
diction , 


(ii ) 


( 2 ) Pending the visit of the Chief Controller or 
his representative or until intructions are received 
from these authorities that he does not wish any 
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FIRST SCHEDULF 


LICENCFS (Scc rule 10 ) 


- 


Fees 


- - - - - - - - - 
Article Form of Purpis for which granted Authority cnipowered to grant 
No licence 

licence 
( see 
Second 

Schedule ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
1. 11 

To importand store calbide in quaj ) - Distict Authority 

tity noicreceding 500 Kgs at iny 
one time. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - - 


Rs. 25 for every calendar year or 

part thereof 


2 


TIL 


To importand store Carbide in quan . Controller of Explosives 

lily eredmy 500 Kgstav one 


11 ,7 


Rs 25 lor the first 500 Kgs plurs 
Rs. 10 for every additional 500 
Kgs. or part thereof, subject to 
maximum of Rs. 1500 per calen 
dur Yior put thereof 


3 . 


IV 


( hef Controller 


As given in Article 2 


To im oil and stric carbide in a 
sturig ghed for ning pill or oth 
cetvlen pln 

- 


- 


- - 


- - - - 


-- 


- 


-- - 


- - - 


-- - -- - 


- - - 


- - - 


- 
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SECOND SCHEDULE 

FORMS 


FORMI 


(Sce Rules 32, 36 , 37 and 42 ) 
Application for grint un nimont/renewilltransfer of a licence to importand store carbide. 

- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


Raplies to be written in this column . 


1. Name in which licenccis required . 
2 . Stut:19-individual registered unregistered Company. 
3. Age ( for individual only ) 
4 . Postaladdress 

Pin Code 
Telephone No 
Tolographic address 
Telex 


5 . Situation of the premises 

State 
District 
Town on Village 
Hlouse No ./MunicipalNo. 
Police Station 

Railway Station 
6 . Quintity of Cirbide proposed tu be impurted and stored 
* 7. Quintity of Carbidealready stored in the premiscs 
my . Form in which licence is required 
* 9 . Numberof licen : eheld for the premisesand the full n11m : ind address 

of the holder of the licence . 


10 . Enclosures : 


No ( 1) Plan No . . . . . . voc . . . 
Approved by . . . . . . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . Vide letter No . . . . . . 
dated . .. . .. . . . . 

( in triplicate quadruplicate) 
(ii) licence No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dited . . . . . . 
( iii ) Bank draft cheque No./ Pustul order 

Jated . . . . . .. . . 
for Rs . . . . . . .. .. . 
dr.iwn at . . . . . . . . . . . . .. 


I certify that the inforin ition given above is correct. 


Place : 
Date : 


Siganture of the applicant 
Designation /Status 
Full Postal Address 


Note - - *(1) Delete whatover is notapplicable . 

( 2 ) In cage where application ismide in the nam : of Co.npany, thonamps andaddresses of the Directors and Partnersund 

thenimo,ailr- s9111s 11 :23ignsturssop ior p2r3919 uthy: i3315) işat unirespondence in respect of the 
licenccapplied (» : 31) 16 : 31: 1 ) 1 , 9 ir l est ( in dupliat:) 101e1:1 ). : 1 with this appliation form . Anych luge 
in the above informatio .185111b : inlistelycia 111:40ad to th : lieving thority andauthority renewing the 
ligence . 
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FORM II 


(Article 1 of First Schedule ) 


Licence to importand store Carbide in quantity not exceeding 500 Kgs. at any one tims. 


Licence No. 


Pee RS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .per year 


Licenco is hereby granted to . . . . . . . . . 
valld only for the importation and storago of. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K89. 
Ofcalclum carbideatady one tlmolo the promigos doscribed bclow , subjectto the provisions of Petroloum Act, 1934 ,and the Calcuni 
Carbide Rules 1987 and to the con ditions of this licence . 

The licence shall remain in force till the 31st day of December 198 


DISTRICT AUTHORITY 


Description of tho licensod promisos 
The licensed Premises shown in the drawing No .. . . . .. . 

. . . . . . 11 . , . . dated . . . . . . . 
attached here to consists of storage shod and is situated at . . . . . . . . 


Space for endorsement of renewals 


Date of renewal 


Date of expiry 


Signature of the licensing authority 


- 


Ve 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- --- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


CONDITIONS 


1. The storage shed shall be constructed of suitable 
non -inflammable material. 


6 . The licensee shall not sell or otherwise deliver 
any quantity of Calcium Carbide to anyone who has 
not a licence to store Calcium Carbide granted under 
the rules or is otherwise exempted therefrom . The 
quantity of Carbide so sold or delivered shall not ex 
ceed the quantity which the person receiving the same 
is authorised to possess. 


2 . The storage shed shall be provided with ade 
quate number of ventilators near the ground level and 
also near the roof and shall be water -tight. The ven 
tilators shall be covered with fine galvanised iron or 
other non -corroding metal wire gauge of mesh not less 
than 11 to the linear centimeter . 


7 . Only one receptacle containing Calcium Carbide 
shall be opened at a time and only for the time neces 
sary for the removal of the Carbide required for the 
refilling of other receptacles . During such removal or 
refilling every reasonable precaution shall bo adopted 
for preventing moisture being brought into contact 
with Carbide , as well as for guarding against the risk 
of ignition of apy gas which may be liberated . 


3 . The storage shed shall at all times be kept in 
state of good repair and maintained in good condition . 


4 . No alteration shall be carried out in the licensed 
premises without previous sanction in writting of the 
licensing authority . All alternations shall be shown on 
an amended plan to be attached to the licence. 


8 . Every storage receptacle of more than one kilo 
gramme capacity shall be secured so as to prevent 
unauthorised persons having access to the contents . 


9 . Liccnsce shall keep records and accounts of all 
receipts and issues of Carbide in form V and shall 
exhibit his stock and records to an Inspector or 
Sampling Officer on demand . . 


5 . If the licensing authority calls upon the holder 
of the licence, by notice in Writing , to execute any re 
pair to the building licensed , which may, in the opi 
nion of such authority be necessary for the safety 
thereof, the holder of the licence shall execute the 
repairs within such period , not being less than one 
month from the date of receipt of the notice , as may 
be fixed by the notice . 
1647 G1/86 – 4 


10 . The licensed premises shall be used only for 
storage of Calcium Carbide and not for any other 
purpose . 
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11 . Due precautions shall at all times be taken for 13 . Any accident or fire or explosion occurring 
the prevention of accidents by fire or explosion and within the licensed premises sha ]] be immediately re 
no smoking , firc or artificial light or article capable ported to the nearest Magistrate or to the officer in 
of igniting acetylene shall be permitted at any time charge of the nearest Police Station and by telegram 
within or near the building in which the Carbide is to the Chief Controller of Explosives as well as the 
stored . 

Controller of Explosives under whose jurisdiction the 

premises are situated . 
12 . Free access to the licensed premises shall be 
given at all reasonable times to any Inspector or 14 . The storage shed shall be kept clean and all 
Sampling Officer and every facility shall be afforded sweepings and dust shall be carefully removed and 
to an Inspector to ascertain that the rules and the disposed off by throwing in deep water, 
conditions of this licence are duly observed and to a 
Sampling Officer to inspect and take samples for test- 15. No acetylene gas shall be generated in the 
ing of any Carbide. 

premises. 


FORM III 
( Article 2 of First Schedule ) 


Licen -e to import and store Carbido in quantity exceedlag 500 Kgs .atany one time. 
Lirence No . 

Fee Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . per year 
Licence is hereby granted to . . . . . . 
only for the importation and storege of . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kg9 . of 
Calcium Carbido at any one time in the premisos described below subject to the provisions of Petroleum Act. 1934. and the Calcium 
Carbide Rulcs, 1987, and to the conditions of this licence . 


Thc llcence shal remain in force till the 31st day of December 198 


Dated . . ... . . . 


CONTROLLER OF EXPLOSIVES 


Description of the licensed premises 


The licensed premises shown in the drawing No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dated . . . . . . . . 
attached heroto consists of storage shed and is situated at .. . . 


Spaco for endorsement of ronewals 


1 . 


- 


- 


- 


Date of renewai 


Date of 
Expiry 


Sigo ture of the liccnsing 

authority 


- - - - - - - -- - - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


--- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


_- 


-- 


-- 


- -- - 


- - - - - - 


CONDITIONS 


4 . No alteration shall be carried out in the license 
promises without previous sanction in writing of th 
licensing authority . All alterations shall be shown o 
the amended plan to be attached to the licence , 


( 1.) The storace shed shall be constructed of 
suitable non - inflammable material ) . 

2 . The storage shed shall be provided with ade 
quate number of ventilators near the ground level and 
also near the roof and shall be water -tight. The venti 
lators shall be covered with fine galvanised iron or 
other non - corroding metal wire gauge of mesh not 
less than 11 to the linear centimeter . 

3 . The storage shed shall at all times be kept in 
state of good repairs and maintained in good condi 
tion . 


5 . If the licensing authority calls upon the holde 
of the licence , by notice in writing, to execute an 
repairs to the building licensed , which may, in tho 
opinion of such authority be necessary for the fafety 
within such period , of the licence shall execute the 
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repais within such period , not being less than one 
month from the date of receipt of the notice , as may 
be fixed by the notice . 

0 . 180 licensee shall not sell or otherwisc deliver 
any quantity of Calcium Carbide to anyone who has 
not a licence to store Calcium Carbide granted under 
the iulcy oi is otherwise exempted therefrom . The 
quantity of Carbide so sold or delivered shall not ex 
ceed the quantity which the person receiving the same 
authorised to possoss . 


11. Due precautions shall at all times be taken for 
the prevention of accidents by fire or explosion and 
no smoking fire or artificial light or article capable of 
igniting acetylenc shall be permitted at any time 
within or near the building in which the Carbide is 
stored . 


12 . Free access to the licensed premises shall be 
given at all reasonable times to any Inspector or 
Sampling Officer and every facility shall be afforded 
to an Inspector to ascertain that the rules and the 
conditions of this licence are duly observed and to a 
Sampling Officer to inspect and take samples for test 
ing of any Carbide. 


7 . Only one receptacle containing calcium carbide 
shall be opened at a time and only for the time neces 
sary for the removal of the Carbidc required for the 
refilling of other receptacles . During such removal or 
refilling every reasonable precaution shall be adopted 
for preventing moisture being brought into contact 
with Carbide, as well as for guarding against the risk 
of ignition of any gas which may be liberated . 


8 . Every storage receptacle of more than one kllo 
greindie capacity shall be secured so as to prevent un 
authorised persons having access to the contents. 


13 . Any accident or fire or explosion occurring 
within the licensed premises shall be immediately re 
ported to the nearest Magistrate or to the officer in 
charge of the nearest Police Station and by telegram 
to the Chief Controller of Explosives as well as the 
Controller of Explosives under whose jurisdiction the 
premises are situated . 


9. Licensce shall keep records and accounts of all 
recsipts und issues of Carbide in form V and shall ex 
hihit his stock and records to an Inspector or a Sampl 
ins Oficct on demand. 


14 . The storage shed shall be kept clean and all 
sweepings and dust shall be carefully removed and 
disposed off by throwing in deep water, 


10 . The licensed premises shall be used only for 
storage of Calcium Carbide and not for any other 
purposc 


shall be generated in the 


15 . No acetylene gas 
premises. 


FORM IV 

( Article 3 of First Schedule ) 
Licence to import and stor: Carbide in a storare shod forming part ofan acetylene plant. 


ww 


Licco 


No. . . . . . . . . 


Fuo Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per year 


Liconco is hereby granted to . . . . . . . 
valid only for the importation and storage of. . . . . . .. 
of Calcium Carbide at anyo 19 tin in the promisesdescribed below subject to the provisions of Petroleung Act, 1934 ,and the Calcium 
Carbidc Rules, 1987, and to the conditions of this licence . 

The lluence shall remain in force till the 31st day of December 198. . , . . . . 


Dutc : 


Chief Controller of Explosivos 
Description of the Licensed Premises 


Tho licensed premises shown in the drawing No. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . datod . . . . . . . .. 
attachod boreto consists of storage shed attached to an acetylono plant and is situated at.. . . . . . .. 

Space for endorsement of renewa is 


Datc of renewal 


Date of expiry 


Siggature of the licensing athority 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 
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- - . 
CONDITIONS 

refilling of other receptacle , During such reinoval or 

refilling every reasonable precaution shall be adopted 
1 . (a ) The storage shed shall be constructed of 

for preventing moisture being brought into contact 
suitable non -inflammable material, 

with the Carbide, as well as for guarding against the 
( b ) The shed shall be separated from other portions 

risk of ignition of any gas which may be liberated . 
of acetylene plant building by a substantial partition 
having no opening therein . Opening if any, shall be 8 . Every storage receptacle of more than 1 kilogram 
a suitable passage to permit movement of Carbide re me capacity shall be secured so as to prevent un 
ceptacles froin the storage shed to the acetylene plant authorised persons having access to the contents . 
area. Thc passage shall be fitted with a self-closing 
type fire -proof door . 

9 . Licensee shall keep records and accounts of all 

receipts and issues of Carbide in form V and shall 
2 . The storage shed shall be provided with ade 

exhibit his stock and records to an Inspectos or a 
quate number of ventilators near ground level and 

Sampling Officer on demand. 
also near the roof and shall be water-tight. The venti 
lators shall be covered with fine galvanised iron or 
other non -corroding metal wire gauge of mesh not 

10 . The licensed preinises shall be used only for 
less than 11 to the linear centimeter . 

storage of Calcium Carbide and not for any other 

purpose . 
3. The storage shed at all times be maintained in 
good condition , 

11. Due precautions shall at all times be taken for 

the prevention of accidents by fire or explosion and no 
4 . No alterations shall be carried out in the licens smoking fire or artificial light or article capable of 
ed premises without previous sanction in writing of 

igniting acetylenç shall be permitted at any timo 
the licensing authority . All alterations shall be shown within or near the building in which the Carbide is 
on an amended plan attached to this licence , 

stored . 


12 . Frec access to the licensed premises shall be 
given at all reasonable times to any Inspector or 
Sampling Officer and every facility shall hi afforded 
to an Inspector to ascertain that the rules and the 
conditions of this licence are duly observed and to a 
Sampling Officer to inspect and take samples for 
testing of any Carbide . 


5 . If the licensing authority calls upon the holder 
of the licence , by notice in writing, to exccute any re 
pairs to the building licensed , which may , in the opi 
nion of such authority be necessary for the safety 
thereof, the holder of the licence shall execute the 
repairs within such period , not being less than one 
month from the date of receipt of the notice , as may 
be fixed by the notice . 

6 . The licensee shall not sell or otherwise deliver 
any quantity of Calcium Carbide to anyone who has 
not a licence to store Calcium Carbide granted under 
the Rules or is otherwise exempted therefrom . The 
quantity of Carbide so sold or delivered shall not cx 
ceed the quantity which the person receiving the 
same is authorised to possess . 

7. Only onc receptacle containing Calcium Carbid 
shall be opened at a time and oniy for the time neces 
sary for the removal of the Carbide required for the 


13 . Any accident or fire or explosion , occurring 
within the licensed premises shall be immediately re 
ported to the nearest magistrate or to the officer in 
charge of the nearest Police Station and by telegram 
to the Chief Controller " of Explosives as well as Con 
troller of Explosives under whose jurisdiction the 
premises are situated , 


14 . The storage shed shall be kept clean and all 
sweepingg and dust shall be carefully removed and 
disposed of by throwing in deep water , 


Account of Receipt and Sale of Calcium Carbldo 

Licence No. 
This record should be kept uptodate. Entries should bemade dally and agand when Calcium Carbide is received or sold . 


Note 


Date 


Opening 
Balance 

Kgs . 


Carbido 
received 

Kgs. 


Type and 
No . of 
pickages 


Name,address 
& licence No. 
cf supplicr 


Sign . of Re 
licenscc makrs 


Carbido Type and Name, Closing 
sold Kg . No. of Address & Balance 
packages Licence No . 

of person 
to whom 
Carbide 
was gold 


3 


9 


10 


11 
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